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LSPN -13/3 


l’Europea 



rAmerìcana 



(valvole al piu avanzato 
livello tecnologico) 

FIVRE lascia a voi la scelta 



40 anni di esperienza e l'altissimo livello tecnologico nei processi di lavorazione 
garantiscono tutta la nostra produzione. Cinescopi per televisione. 
flWWt ■ I Valvole riceventi. Valvole trasmittenti e industrioli. Linee di ritardo 
A UPI ■ I pet televisione a colorì. Componenti avvolti per televisione in bianco e nero 
^Im 1e a colori. Condensatori elettrolitici in alluminio. Quarzi per basse 
e alte frequenze. Unità di deflessione per Vidicon. Tubi a catodo cavo. 

Interruttori sotto vuoto. Microcircuiti ibridi a film spesso. 

Fivre Divisione Elettronica dello F.l. MAGNETI MARELLI - 27K)0 PAVIA - Via Fabio Filzi 1 - Tel. 31144/5-26791 - Telegrammi CATODaPAVIA 

FIVRE P QUALITÀ’ TECNOLCX7ICA 







/ Al 

upertester 680 1^1? 

RII CO^ CIRCUITO KJBALTAHICE ! ! ' ^ 


SERI 
Brevetti 


come 


"Record 


ff 


Internazionali 


SensibUità 20,000 ohms k volt 


STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato contro i campi magnetici esterni!!! 
Tutti i circuiti Voltmetrici e amperometrìci di questo nuovissimo modello 680 R montano 
RESISTENZE A STRATO METALLICO di altissima stabilità con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5%!! 




IN QUESTA NUOVA SERIE IL CIRCUITO STAMPATO PUÒ ESSERE RIBALTATO SENZA ALCUNA 
DISSALDATURA E CIO PER FACILITARE L’EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUALSIASI COMPONENTE! 

^^ecord di ampiezza del quadrante e minimo ingombro ! [mm, I28x95x32) 

^^ecord di precisione e stabilità di taratura I (l°/o in C C - 2^/o in C A !) 

"Record di semplicità, facilità di impiego e rapidità di lettura ! 

^^ecord di robustezza, compattezza e leggerezza! [ 300 grammi) 

^^ecord d\ accessori supplementari e complementari! (vedi sotto) 

’^.ecOrd di protezioni, prestazioni e numero di portate ! 


IO CAMPI DI MISURA E 

80 PORTATE !!! 


VOLTS C.A.: 11 portate: da 2 V. a 2500 V massimi 
VOLTS C.C.: 13 portate: da 100 mV a 2000 V 

AMP. C.C.: 12 portate: da 50 uA a 10 Amp 

AMP. C,A,: 10 portate: da 200 uA a 5 Amp 

OHMS: 6 portate: da 1 decimo di ohm a 

Rivelatore di 100 Megaohms. 

REATTANZA: 1 portata: da 0 a 10 Megaohms 

CAPACITA’: 6 portate: da 0 a 500 pF - da 0 a 

0,5 iiF e da 0 a 50 000 nF in quattro scale. 
FREQUENZA: 2 portate: da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz 

V. USCITA: 9 portate: da 10 V. a 2500 V 

DECIBELS: 10 portate: da — 24 a f 70 dB 


Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora 
maggiormente le prestazioni del Sopertester 680 R 
con accessori appositamente progettati dalla 1 C E. 

Vedi illustrazioni e descrizioni più sotto_ riportate 
Circuito elettrico con speciale dispositivo per la 
compensazione degli errori dovuti agli sbalzi di 
temperatura 

Speciale bobina mobile studiata per un pronto smor¬ 
zamento dell’indice e quindi una rapida lettura 
Limitatore statico che permette allo strumento indi¬ 
catore ed al raddrizzatore a lui accoppiato, di poter 
sopportare sovraccarichi accidentali od erronei anche IL TESTER PER I TECNICI VERAMENTE ESIGENTI !!! 

mille volte superiori alla portata scelta'!! 

Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche Fusibile, con cento ricambi, a protezione errate inserzioni di tensioni dirette sul circuito ohmetrico 
Il marchio «ICE » è garanzia di superiorità ed avanguardia assoluta ed indiscussa nella progettazione e costruzione degli analizzatori più completi e perfetti. 


PREZZO SPEC!ALE propagandistico franco nostro stabilimento completo di puntali, pila e manuale d’istruzione Per pagamenti aH'ordine, od 

alla consegna, omaggio del relativo astuccio antiurto ed antimacchia in resinpelle speciale resistente a qualsiasi strappo o lacerazione. Detto astuccio da noi 
BREVETTATO permette di adoperare il tester con un'inclinazione di 45 gradi senza doverlo estrarre da esso, ed un suo doppio fondo non visibile, può contenere 
oltre ai puntali di dotazione, anche molti altri accessori Colore normale di serie del SUPERTESTER 680 R: amaranto; a richiesta: grigio 


ACCESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE Al NOSTRI “SUPERTESTER 680” 



PROVA TRANSISTORS 
E PROVA DIODI 

^ ra hstest 

MOD. 6 6 2 I.C.E. 

Esso può eseguire tut¬ 
te le seguenti misu¬ 
re: Icbo (Ico) - lebo^ 
(leo) - Iceo - Ices - 
Icer - Vce sat - Vbe 
hFE (fi) per i TRANSISTORS e Vf - Ir 
per I diodi. Mimmo peso: 250 gr - 
Mimmo ingombro: 128 x 85 x 30 mm - 
completo di astuccio - pila - puntali e 
manuale di istruzione 



VOLTMETRO ELETTRONICO 

con transistori a effetto di 
campo (FET) MOD. I.C.E. 660^ 

Resistenza d’ingresso = 11 
Mohm - Tensione C.C : da 
100 mV a 1000 V. - Tensio¬ 
ne picco-picco: da 2,5 V, a 
1000 V - Ohmetro; da 10 Kohm a 10000 Mohm - Im¬ 
pedenza d’ingresso PP 1,6 Mohm-con circa 10 pF 
in parallelo - Puntale schermato con commutatore 
incorporato per le seguenti commutazioni: V-C.C.; V- 
picco-jDicco; Ohm Circuito elettronico con doppio stadio 
differenziale Completo di puntali - pila e manuale 
di istruzione 


TRASFORMA¬ 
TORE I.C.E. 
MOD. 616 

per misure am- 
perometriche 
in C-A. Misu¬ 
re eseguibili: 
250 mA. - 1-5-25-50 e 100 
Amp, C A - Dimensioni 60 x 
X 70 X 30 mm - Peso 200 gr 
completo di astuccio e istru¬ 
zioni 



AMPEROMETRO 
A TENAGLIA 

^mjserclctmp 

per misure amperome- 
tnche immediate in C^A, 
senza interrompere i 
circuiti da esaminare - 
7 portate: 250 mA - 
2,5-10-25- 100-250 ,e 
500 Amp C.A - Peso, 
solo 290 grammi Tascabile' - 
completo di astuccio, istruzioni 
e riduttore a spina Mod. 29. 



PUNTALE PER ALTE TENSIONI 
MOD. 18 I.C.E. (25000 V C C ) 



LUXMETRO MOD. 24 I.C.E. 

a due scale da 2 a 200 Lux e da 
200 a 20.000 Lux Ottimo pure co¬ 
me esposimetro!! 




SONDA PROVA TEMPERATURA 

istantanea a due scale: 

da — 50 a 4 - 40 ^C 

e da I 30 a ^ 200 '^C 

Tf!R- 


33: 


SHUNTS SUPPLEMENTARI (100 mV) 
MOD. 32 I.C.E. per portate ampe- 
rometriche: 25-50 e 100 Amp C C. 




VIA RUTILIA, 19 / la 
20iai MILANO - TEL. 531.55a 5 6 


OGNI STRUMENTO 1.0* K* C OARANTlTO- 
RIOHIEOERE OATALOGMI GnATUlTt A: 





































TECNICA 

ELETTRONICA 

SYSTEM 



PRODUZIONE 

STRUMENTI 

ELETTRONICI 


MILANO 

Via Moscova, 40/7 
Tel. 667326-650884 


ROMA 
Via Saluzzo, 49 
Tel. 727663 



PRODUZIONE TES; 

Alimentatori stabilizzati - Analiz¬ 
zatori - Distorsiometri - Genera¬ 
tori BF - Generatori AM-FM - Ge¬ 
neratori sweep-marker - Milli- 
voltmetri elettronici - Misuratori 
d’impedenza - Misuratori di cam¬ 
po - Misuratori di potenza d’usci¬ 
ta - Misuratori wow e flutter - 
Muitimetri eiettronici e digitali - 
Osciitoscopi a larga banda - 
Ponti RCL - Prova transistori - 
Voitmetri elettronici fet. 


nuovo oscilloscopio 
doppia traccia Mod. 0371 

2 canaii identici A e B — Banda passante dalla DC a ci MHz 
— Sensibilità Y 10 mV pp/cm — Sensibilità monotraccia 
1 mVpp/cm — Asse tempi da 0,1 us a 20 ms/cm — Fun¬ 
zionamento trigger o ricorrente — Sensibiiità x 100 mV 
pp/cm — Espansione equivaiente 5 diametri — Asse Z 
soppressione con - 25 Vpp — Tubo 5” schermo piatto 
Semiconduttori impiegati n° 77 — Elevata affidabilità — 
Garanzia 1 anno, tubo compreso — Prezzo molto competitivo 
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Cartuccia magnetica 

Con puntina in diamante per dischi 

microsolco ^ 

Tipo: Stereo 

Livello di uscita a 1 kHz: 

5 mV a 5 cm/sec 
Risposta di frequenza: 20 -h 20 000 Hz 
Pressione sul disco: 2 5 g 

Y 930 

R C/0548-00 


Cartuccia magnetica 

Con puntina in diamante per dischi 


microsolco 

Tipo: stereo 

Livello di uscita a 1 kHz: 5 mV 

Risposta di frequenza: 20 -r 20.000 Hz 

Bilanciamento canali 2 dB 

Separazione canali: 20 dB 

Cedevolezza: 10 x 10-*^ cm/dyne 

Pressione sul disco: 1,5 ~ 2,5 g 


R C/0549-00 


Cartuccia magnetica 

Con puntina in diamante per dischi 

normali e microsolco 

Tipo; stereo 

Livello di uscita a 1 kHz: 

5 mV a 5 cm/sec 
Risposta di frequenza: 20 20.000 Hz 

Cedevolezza: 10 x 10^ cm/dyne 

Separazione canali: 20 dB 

Pressione sul disco: 2 g 

Y 950 
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Cartuccia magnetica 

Con puntina in diamante per dischi 

normali e microsolco 

Tipo; stereo 

Livello di uscita a 1 kHz: 

5 mV a 5 cm/sec 
Risposta di frequenza: 20 -4- 20.000 Hz 
Cedevolezza: 7 x 10^ cm/dyne 

Separazione canali: 20 dB 

Pressione sul disco: 2 4 g 

Y 980 

RC/1064-00 

Cartuccia magnetica 

Con puntina in diamante per dischi 

normali e microsolco 

Tipo: stereo 

Livello di uscita a 1 kHz: 

5 mV a 5 cm sec 
Risposta di frequenza: 20 -h 20.000 Hz 

Cedevolezza: 10 x 10^ cm/dyne 

Separazione canali: 20 dB 

Pressione sul disco; 2 g 

Y 990 

RC/1066-00 

Cartuccia magnetica 

Con puntina in diamante per dischi 

normali e microsolco 

Tipo: stereo 

Livello di uscita a 1 kHz: 

4 mV a 5 cm/sec 
Risposta di frequenza: 20 20.000 Hz 

Cedevolezza: 10 x 10* cm/dyne 

Separazione canali: 20 dB 

Pressione sul disco: 2 g 

Y 995 


RC/1062-00 


RC/1068-00 


REPERIBILE PRESSO TUTTI I PUNTI DI VENDITA 


r/ff.-fwi 



Editore: J.C.E. 

Direttore responsabile 
RUBEN CASTELFRANCHI 
Direttore tecnico 
PIERO SOATI 
Redattore capo 
GIAMPIETRO ZANCA 
Redattori 

MARCELLO LONGHINI 
ROBERTO SANTINI 

Segretaria di redazione 
MARIELLA LUCIANO 
Impaginatori 
GIANNI DE TOMASI 
IVANA MENEGARDO 
Collaboratori 

Lucio Biancoli - Ludovico Cascianini 
Italo Mason - Domenico Serafini 
Sergio d’Arminio Monforte 
Gianni Brazioli - Alligatore Alberto 
Franco Simonini - Gloriano Rossi 
Mauro Ceri - Arturo Reda 
Gianfranco Liuzzi 

Rivista mensile di tecnica elettronica 
ed altre scienze applicate. 

Direzione, Redazione, Pubblicità: 
Viale Matteotti, 66 
20092 Cinisello B. - Milano 
Telef. 92.85.973 
Amministrazione : 

Via V. Monti, 15 - 20123 Milano 
Autorizzazione alla pubblicazione 
Trib. di Monza li. 7856 
del 21-6-72 

Stampa: Tipo-Lito Fratelli Bozzoni 
24034 Cisano Bergamasco - Bergamo 

Concessionario esclusivo 
per la diffusione in Italia e alPEstero: 

SODIP -V. Zuretti, 25 - 20125 Milano 
V. Serpieri, 11/5 - 00197 Roma 
Spediz. in abbon. post, gruppo III/70 
Prezzo della rivista L. 800 
Numero arretrato L. 1.600 
Abbonamento annuo L. 8.000 
Per PEstero L. 10.500 

I versamenti vanno indirizzati a: 

Jacopo Castelfranchi Editore 
Via V. Monti, 15 - 20123 Milano 
mediante Pemissione 
di assegno circolare, 
cartolina vaglia o utilizzando 
il c/c postale numero 3/56420 

Per i cambi d*indirizzo, 
allegare alla comunicazione Pimporto 
di L. 500, anche in francobolli, 
e indicare insieme al nuovo 
anche il vecchio indirizzo. 




















CAMPAGNA 

ABBONAMENTI 

L 1374 J 


■ SPERIMENTARE/SELEZIONE RADIO-TV L. 8.000 

• ELETTRONICA OGGI L. 9.000 

• LE DUE RIVISTE L. 16.000 

DONI PER 6LI ABBONATI 


anziché 

anziché 

anziché t:::ae:30o 


SPERIMENTARE/ 
SELEZIONE RADIO-TV 


r 



[ 4 

t DON 


il 



• elettronica oggi 

r 




’ DON 



O CARTA DI SCONTO GBC 1974 

0 TRE PIASTRE CIRCUITI STAMPATI relative 

ad altrettanti montaggi descritti su Sperimentare 

O INDICE GENERALE ED ANALITICO delle annate 
1971 - 1972 - 1973 di Sperimentare 

O SPEDIZIONE PERIODICA 

DI CATALOGHI APPARECCHI ELETTRONICI 


O CARTA DI SCONTO GBC 1974 

0 AGGIORNAMENTI PERIODICI COMPONENTI 
PROFESSIONALI 


• LE DUE RIVISTE 



O CARTA DI SCONTO GBC 1974 

0 TRE PIASTRE CIRCUITI STAMPATI relative 

ad altrettanti montaggi descritti su Sperimentare 

0 INDICE GENERALE ED ANALITICO delle annate 
1971 - 1972 - 1973 di Sperimentare 

O CATALOGHI VARI APPARECCHI ELETTRONICI 

0 AGGIORNAMENTI PERIODICI COMPONENTI 
PROFESSIONALI 


IMPORTANTE: Termine utile per abbonarsi con diritto ai doni: 10 DICEMBRE 1973 


FRA LE PAGiNE DI QUESTO FASCICOLO E’ INSERITO UN BOLLETTINO. 

COMPLETATELO COL VOSTRO NOME E INDIRIZZO E CON L’IMPORTO DELL'ABBONAMENTO CHE 
AVRETE SCELTO. 

PORTATELO ALL’UFFICIO POSTALE. GRAZIE. 
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ANTENNA 

AMPLIFICATA 

DI NUOVISSIMA 
CONCEZIONE 
PER AUTORADIO 


• Adatta per ricezione deile onde medie, lunghe, corte e a 
modulazione di frequènza. 

• Amplificatore a tre transistori aumentabile a 16 o 12 V 

• Antenna telesoopica a due sezioni. Lunghezza complessiva 
400 m m 

• L'antenna può essere installata con qualsiasi Inclinazione 

• Nessun problema per 11 lavaggio automatico 

• Montaggio èstfemamente semplice; foro sulla carrozzeria 
0 20 mm; nessuna staffa dì fissaggio 

• Lunghezza del canotto 190 miti 

• L’amplificatore risulta fissato direttamente alla parte su¬ 
perióre del canotto 

• Guadagno in amplificazipne 8 dB 

Non deve stupite la ridotta lunghezza dell’ahtehna,, occorre 

ricordare che questo fattore è determinato da crìtert tecnlel 

e non, come spesso accade di vedere. asseGondando un cer¬ 
to gusto che vuole le antenne più lunghe possibili. 

Codice GBC KT/2200-00 


Mod. A10t4 





















+ dì 200 kit 
X l’elettronica 


nel mondo 





WATTMETnO PER B R 

Permette la miaura ìetentanea det livelle di 
uscite, eapreese la watt oppure in dB, fornito 
da un'aFipDreGchiatiJ'ra sotto prova aenfa rlE^rrem 
airtmplego d) resistenze di carico tftt| 3 !lo. 


RIDUTTORE DI TENSIONE 

n ■ B ■ 7.5 - B Vc c. . O.S A 
Risolve E] problema della coirne Se la rio all^ bat¬ 
terla deirauio a V di tutti gli apparecchi 
radiofonici o di riproduzione, alirnentatl a pile, 
Gcnaentendo ttn risparmio nel ccnaumo dene 
médesime. 


TREMOLO 

Permette di dare al suona ripradottOi le caratte¬ 
ristica pul Sài Ione denom [fiata -fremoic». Com¬ 
pre nde un preimplificetdre e può ì^ni Inpere anche 
solo cpme tale. 


AMPLIFICATORE DI MODULAZIONE 
SOLID STATE 

Può servire come empiificatore df potenza Hi-Fi 
oppure come modulatore di stadi amplificatori AF 
di trasmetti tori radio. 


UK 652 


UK 857 


ALIMENTATORE STABILIZZATO 
12 Vc.c. . 1,S A 

Costituisce una sorgente di corrente continua a 
tenalone fissa adatta per tutti gli accessori ali¬ 
mentali dalla tensione di 12 V della batteria di 
automobili o natanti. 


L. is^oa 




L 6.900* 


RICHIEDETE I PRODOTTI AMTRON 
Al RIVENDITORI PIÙ OUALIFICATI 


• Prezzo netto imposto 


DISTORSORE 

PER CHITARRA ELETTRICA A CI 

Oltre alia semplice tosehjra de 11'onda sonora 
dello atrumefilo musicele, effettua una equaliz- 
zazlone In uscita, con offotti molto gnsdisvoti 
tipici della musEca moderna. 
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OSCILLOSCOPIO 
A DUE TRACCE 
a 25MHz 


ASTIO FOCUS BBILUAMCE 


La caratteristica più interessante del 
nuovo oscilloscopio Telequipment mo¬ 
dello D67 è il suo prezzo. Per molto 
meno di un milione di Lire esso offre 
due canali a 25 MHz di banda e sensi¬ 
bilità di 10 mV/cm con una precisione 
di misura di ± 3%. 

Una elevata luminosità della traccia è 
assicurata dal tubo a l'aggi catodici che 


ha una tensione di post-accelerazione di 
10 kV e uno schermo piatto dì 8x10 cm. 
Le basi dei tempi sono due, in modo 
da poter ottenere il funzionamento con 
ritardo, e i fattori di deflessione possono 
essere variati da 2 sec/div a 200 nano 
sec/div. 

L’osservazione di ogni dettaglio delle 
varie forme d’onda non presenta pro¬ 


blemi, anche in presenza di forti jetters 
sui segnali. L’esame dei segnali televisivi 
viene facilitato da appositi circuiti di 
stabilizzazione nei canali del trigger. 

In più l’oscilloscopio D67 ha le alimen¬ 
tazioni adeguatamente stabilizzate e gli 
stadi d’ingresso a FET, il che pratica- 
mente elimina i fastidiosi spostamenti 
lenti della traccia. Tutti i suoi circuiti 
sono transistorizzati. 



mm MILANO - via del Gracdil, 20 - Tel. Am ■ 
Telex: 32«34 Sllelar 


DOtOd ROMA - Via Paisìeilo, 30 * Tet. S5S.368 - 888.009 - 

Ind. Telegr. SILVERSTAR - Telex; B1511 Stlstar 
10t39 TORINO - PlajEaa Adriano, 9 - Tel, 540.075 - 543.527 - 
Ind. Tetegr. 8ILVERSTAR 


INTERPELLATECI, INVIANDOCI IL TAGLIANDO COMPILATO 


MITTENtTE 



NOME 



COGNOME . 



ylA . 

N , . 

Ùiù/Erstar, 

CITTA’ 


TELEQUIPMENT 

Coct Post. . . . . 


Via dei Gracchi, 20 

Desideriamo ricevere: 


20146 MILANO 
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PHILIPS 


Transistori 
di potenza ai siticio 
con naso epitassiato 


Sono stati recentemente introdotti 
sul mercato i transistori di 
potenza al silicio con base 
« epitassiale ». Secondo questa 
nuova tecnica, la base sulla quale 
verrà poi diffuso, in una fase 
successiva l'emettitore viene fatta 
crescere sul substrato (collettore) 
impiegando il processo epitassiale. 
Questo processo può essere 
facilmente tenuto sotto 
controllo e può essere usato per la 



a piste alluminio 
b strato di ossido 
c diffusione contatto di base 
d base epitassiale 

e collettore epitassiale (aita resistenza) 
f mordenzatura Mesa 
g substrato collettore (bassa resistenza) 




produzione sia di transistori NPN 
che di transistori PNP. 

I transistori di potenza con base 
epitassiale avendo tipi NPN e PNP 
elettricamente uguali consentono 
una notevole semplificazione nel 
progetto dei circuiti. Questi 
transistori sono particolarmente 
adatti ad essere impiegati negli 


amplificatori BF, nei circuiti di 
correzione, come transistori di 
potenza in serie negli alimentatori 
stabilizzati, come « interruttori » 
di potenza a bassa tensione di 
saturazione, come generatori di 
ultrasuoni, convertitori cc/cc 
(chopper), come pilota di lampade 
ed infine come servoamplificatori. 


Dati tecnici principali dei nuovi transistori di potenza al silìcio 


NPN 

PNP 


Valori limite 

Valori 

caratteristici 

VcEo(V) 

le media{A) 

lcmax(A) Pu^(W) 


con le (A) 

BD 233 

BD234 

45 





BD235 

BD236 

60 

2 

6 25 

25 

1 TQ-126 

BD237 

BD 238 

80 





BD 433 

BD434 

22 





BD435 

BD436 

32 

4 

7 36 

50 

2 TQ-126 

BD437 

BD 438 

45 





BD201 

BD 202 

45 

8 

12 55 

30 

3 SOT-67 

BD203 

BD204 

60 


PHILIPS s.p.a. 

Sezione Elcoma - Piazza IV Novembre, 3 - 20124 Milano - Telefono 6994 
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Poche marche sono conosciute in tutto il mondo come sinonimi di qualità superiore: fra queste [a Sony. La fa^ J 

mesa casa giapponese è soddisfatta di ciò e i possessori di apparecchi SONY ne sono tierf. Sanno di avere ap- fi 

parecchi inimitabili e la stampa tecnica mondiate lo confermar Un esempio è la combinaiione^stereo Hi-FÌ 
SONY qui illustrata: questa ed altre numerose combinazioni Hl-R SONY potrete ammirare e giudicare presso n 
1 più qualificati rivenditori Non perdete roccasione^ potreste perdere un SONY>.JH i 



COMBINAZIONE STEREO HI-FI mod. 40 Composta da: 


1 Amplificatore stereo Mod. TA-1140 con potenza d’uscita 35 + 35 W 1 Giradischi stereo Mod. PS-5520 completo di cartuccia magnetica 
1 Sintonizzatore stereo Mod. ST-5140 con sensibilità 1,5 plV 2 Diffusori acustici Mod. SS-3200 a due vie con tre altoparlanti 


-RICHIEDETE PRODOTTI SONY Al RIVENDITORI PIÙ QUALIFICATI 






































AMPLIFICATORE 
HI-FI DA 15 W 

CON TRANSISTORI DI POTENZA 
di L. CASCIANINI AL SILICIO A BASE EPITASSIALE 


S tanno facendo la loro pri¬ 
ma apparizione sul merca¬ 
to i transistori di potenza 
al silicio con base « epitassiale ». 
Secondo questa nuova tecnica, la 
base sulla quale verrà poi diffuso, 
in una fase successiva, Temettitore, 
viene fatta crescere sul substrato 
(collettore) impiegando il proces¬ 
so epitassiale. Questo processo può 
essere facilmente tenuto sotto con¬ 
trollo e può essere usato per la co¬ 
struzione sia di transistori PNP che 
di transistori NPN. La figura 1 
rappresenta schematicamente que¬ 
sto nuovo processo costruttivo im¬ 
piegato dalla Philips-Elcoma per la 
produzione dei suoi transistori di 
potenza con base epitassiale. 

Siccome con questa nuova tec¬ 
nologia, come del resto anche con 
quella a diffusione su entrambi i la¬ 
ti (caratteristica del tipo 2N3055), 
si ottiene una zona di base presso¬ 
ché omogenea, i transistori con ba¬ 
se epitassiale potranno sopportare 
dissipazioni superiori a quelle dei 
corrispondenti tipi realizzati con la 
tecnologia planare. 

Questi transistori infatti hanno 
una tensione di saturazione di va¬ 
lore estremamente basso (parago¬ 
nabile a quella dei transistori al 
germanio) e frequenze-limite più 
elevate dei transistori realizzati con 
la tecnologia a diffusione su en¬ 
trambi i lati. 

Nella tabella 1 abbiamo riporta¬ 
to i transistori di potenza al silicio 
con base epitassiale unitamente ai 
loro parametri fondamentali. Come 
si vede, la famiglia di questi nuovi 
transistori di potenza è molto nu¬ 


li progetto di questo amplificatore da 15 W/4-8 H costituisce un tipico 
esempio di impiego dei nuovi transistori di potenza al silicio con base 
epitassiale. 



strato di ossido 


diffusione contatto di base 
base epitassiale 
collettore epitassiale 
(alta resistenza) 
substrato collettore 
(bassa resistenza) 
mordenzatura Mesa 


Fig. 1 - Rappresentazione schematica della struttura di un transistore di potenza 
al silicio con base epitassiale. 


Tabella 

1 - Dati tecnici j 

principali dei nuovi 

ì transistori di potenza al silicio 

NPN 

PNP 


Valori limite 


Valori 

caratteristici 
con le (A) 

VcEO 

(V) 

le media 
(A) 

le max 
(A) 

Ptot 

(W) 

Ornili 

BD 233 

BD 234 

45 






BD 235 

BD 236 

60 

2 

6 

25 

25 

l TO-126 

BD 237 

BD 238 

80 






BD 433 

BD 434 

22 






BD 435 

BD 436 

32 

4 

7 

36 

50 

2 TO-126 

BD 437 

BD 438 

45 






BD 201 

BD 202 

45 









8 

12 

60 

30 

3 SOT-67 

BD 203 

BD 204 

60 
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merosa e tale da soddisfare un gran 
numero di applicazioni. 

■ La sicurezza di funzionamento 
è elevata grazie ai moderni proces¬ 
si di produzione impiegati ed alle 
severe prove di durata di vita che 
garantiscono un funzionamento si¬ 
curo in una vasta gamma d’impie¬ 
ghi. 

I transistori di potenza con base 
epitassiale avendo tipi NPN e PNP 
elettricamente uguali consentono 
una notevole semplificazione nel 
progetto dei circuiti. Questi tran¬ 
sistori sono particolarmente adatti 
ad essere impiegati negli amplifica¬ 
tori BF (fig. 2), nei circuiti di cor¬ 
rezione per TVC, come transistori 
di potenza in serie negli alimenta¬ 
tori stabilizzati, come «interruttori» 
di potenza a bassa tensione di sa¬ 
turazione, come generatori per ul¬ 
trasuoni, convertitori cc/cc (chop¬ 
per) , come pilota di lampade ed 
infine come servoamplificatori. 

AMPLIFICATORI 
DA 15 W/4 n e 15 W/8 n 
CON PILOTAGGIO 
IN CLASSE A 

La figura 2 riporta un amplifica¬ 
tore audio da 15 W pilotato in 
classe A. Lo schema elettrico è lo 
stesso sia per un carico da 4 Li 
che da 8 Q. Per passare da un ca¬ 
rico alPaltro basta soltanto cambia¬ 
re il valore di alcuni componenti. 



Tabella 2 - Prestazioni dei due amplifìcatori 




Impedenza di carico 

4 

8 

a 

Potenza di uscita 

<15 

<15 

w 

Picco di corrente nel carico 

2,74 

1,94 

A 

Picco di tensione ai capi del carico 

11 

15,3 

V 

Tensione efficace ai capi del carico 

7,8 

10,9 

V 

Picco di corrente nell’emettitore di 

TR6, TR7 

3 

2,13 

A 

Massima dissipazione in TR6, TR7 

8,3 

6,9 

W 

Temperatura ambiente massima Ta 

50 

50 

^C 

Resistenza termica dissipatore-ambiente 
(Rih h a) per i transistori TR6 e TR7 

10 

12,5 

“C/W 

Superficie di un lato di un dissipatore di 
alluminio annerito con spessore di 2 mm, 
per TR6 oppure TR7 

35 

25 

cm^ 

Corrente di riposo di TR6 e TR7 (Ta — 
20 "C) 

25 

25 

mA 

Resistenza di carico di TR3 

78 

118 

a 

Corrente di picco di TR3 

no 

87 

mA 

Dissipazione massima di TR3 

1,75 

1,78 

W 

Resistenza termica dissipatore-ambiente 
(Rth h-a) per TR3 

33 

32 

C/V 

Superfìcie di un lato di un dissipatore di 
alluminio annerito con spessore di 2 mm 
sistemato verticalmente, per il transistore 
TR3 

10 

10 

cm^ 

Tensione di alimentazione nominale (a pie¬ 
no carico) 

29,2 

36,7 

V 

Tensione di ingresso (valore efficace) per 
Pl = 15 W 

225 

250 

mV 

Impedenza d'ingresso 

120 

120 

ka 

Potenza di uscita per una distorsione del- 
1T% (1 kHz) 

15,8 

17,5 


Risposta in frequenza (— 1 dB) 

0,025-45 

0,02-50 

kHz 

Rapporto segnale/disturbo (Pl = 50 mW) 

77,5 

78 

dB 

Controreazione (rapporto tensione) 

37,5 

38 

dB 

Assorbimento complessivo di corrente alla 
massima potenza di uscita e alla frequenza 
di 1 kHz 

0,97 

0,75 

A 
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Fig. 3 - Circuito stampato per gli amplificatori da 15 W/4 Fi/8 Fi visto dalla parte dove avvengono le saldature. 



Fig. 4 - Circuito stampato per gli amplificatori da 15 W con impedenza da 4 O oppure da 8 Fi visto dalla parte dove sono 
montati i componenti. 


Infatti, in figura 2 , i valori dei com¬ 
ponenti validi per la versione con 
un carico da 8 17, sono riportati 
tra parentesi. Non ci soffermeremo 
sulla descrizione del funzionamen- 



Fig. 5 - Distorsione armonica comples¬ 
siva in funzione della potenza di uscita 
alla frequenza di 1 kfiz nella versione 
da 4 fi. 


to di questo amplificatore dato che, 
come si vede, il suo circuito è in 
tutto convenzionale. Per ottenere la 
sensibilità di ingresso richiesta e 
un basso valore di distorsione sono 



Fig. 6 - Distorsione armonica comples¬ 
siva in funzione della potenza di uscita 
alla frequenza di 1 kHz per Vamplifi¬ 
catore con impedenza di uscita di 8 Fi. 


stati impiegati due stadi preampli- 
ficatori. In sede di collaudo, entram¬ 
be le versioni di questo amplifica¬ 
tore, sopportarono in combinazione 
con un carico complesso, un sovra- 
pilotaggio venti volte superiore a 
quello nominale. Il fusibile rapido 
serve a proteggere Tamplificatore 
nel caso di accidentale cortocir¬ 
cuito dei terminali di uscita. 

La fig. 3 riporta la parte del cir¬ 
cuito stampato dove sono avvenu¬ 
te le saldature. La fig. 4 invece ri¬ 
porta la parte del circuito stampa¬ 
to dove si trovano i componenti. 
Nella tabella 2 sono riportate le 
prestazioni tipiche di entrambe le 
versioni di questo amplificatore. Le 
caratteristiche distorsione/potenza 
di uscita sono riportate nelle figu¬ 
re 5 e 6. 
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Prototipo del comando ad 
illuminamento a realizza- 
zione ultimata. 



COMANDO 
AD ILLUMINAMENTO 
CON INTERVENTO 
TEMPORIZZATO 

di Luciano ARIOLl 



uesto circuito è in grado 
di alimentare un carico 
per tempo determinato o- 
gni volta che rilluminamento del 
sensore ottico supera un livello pre¬ 
stabilito. 


E' stato espressamente progetta¬ 
to per comandare Taccensione di un 
impianto di illuminazione con la 
luce dei fari di un'automobile, e 


quindi può essere impiegato per il¬ 
luminare automaticamente un'auto¬ 
rimessa o un altro luogo, il tempo 
necessario al conducente per lascia¬ 
re il veicolo ed allontanarsi. 

Un altro impiego può essere Tac- 
censione, durante le ore notturne, 
di una indicazione o di una scritta 
pubblicitaria in coincidenza con il 
passaggio di un autoveicolo. 



Altra vista del comando 
ad illuminamento con in¬ 
tervento temporizzato a 
realizzazione ultimata. 


FUNZIONAMENTO 
DEL CIRCUITO 

Lo schema elettrico del coman¬ 
do ad illuminamento è mostrato in 
figura 1. 

L'alimentazione stabilizzata a 
bassa tensione è ottenuta median¬ 
te un partitore capacitivo che for¬ 
nisce, ai capi di C 2 , la tensione di 
11,4 V. 

Il fotoresistore al solfuro e sele- 
niuro di cadmio FI, costituisce il 
sensore ottico, mentre il potenzio¬ 
metro semifisso Pi permette la re¬ 
golazione della sensibilità del cir¬ 
cuito. 

I transistori Ti e T 2 formano un 
trigger di Schmitt con soglia supe¬ 
riore di 6,5 V ed isteresi di 1 V. 

L'azione combinata di Fi, Pi e 
del trigger permettono di regolare 
la soglia di intervento del comando 
di un ampio campo di illuminamen¬ 
to. 

Infatti, con il potenziometro Pi 
completamente disinserito, l'inter¬ 
vento del circuito avviene quando 
si superano 28 lux di illuminamen¬ 
to di Fi; un successivo intervento 
avviene solamente se nel frattem¬ 
po l'illuminamento è sceso, alme¬ 
no per un istante, sotto i 10 lux. 

Inserendo il potenziometro la 
sensibilità del circuito aumenta, in¬ 
fatti con Pi completamente inseri¬ 
to, la soglia di intervento scende a 
1,5 lux, con soglia di ripristino a 
0,6 lux. 

II transistore T3, i raddrizzatori 
controllati T 4 , Ts e l'unigiunzione 
T(y formano il temporizzatore, che 
funziona nel modo seguente: 

Quando il trigger di Schmitt com¬ 
muta, il condensatore C3 comanda 
l'innesco di T 4 . L'innesco di T 4 spe¬ 
gno, tramite C4, l'SCR T5, e manda 
in saturazione il transistore T3. 

La saturazione di T3 fa iniziare 
la carica di C5 tramite R12 e P2. 

La carica viene interrotta dallo 
intervento dell'unigiunzione Té che, 
innescando T5, fa spegnere T4 e in¬ 
terdire T3. La costante di tempo 
del temporizzatore può essere cam¬ 
biata agendo sul potenziometro P 2 . 
Il tempo di intervento del tempo¬ 
rizzatore può così variare da Is 
a 2 min circa. 

Durante il funzionamento del 
temporizzatore il transistore T3, ri¬ 
manendo saturo, manda al Triac 


1318 


OTTOBRE — 1973 






ELENCO COMPONENTI 


o 2 o^oooo 




W M (H 


«2 SSS = 2‘= 


O tfi o 

m 


ok u e> oji u 

u ki h lu ^ In 

a O Q O O O 


^ ^ m Vi là (A 


09 Ul W [fl lA (A 

U iJ U U il Ù 

& k Ih h C L. 


OÒ 

Pf r^ 

vO ^ 

fiC fid c^ 


^ od Qded od od Od Od od 


L^ 


OnOBRE — 1973 




1319 





































































































































T? la corrente di gate necessaria per 
farlo condurre, e quindi il carico 
rimane alinientato. Con il Triac ed 
il dissipatore di calore impiegati, 
la corrente erogabile al carico è di 
1,6 A massimi, e quindi la poten¬ 
za comandabile è, a 220 V, di 
350 W. 

E' possibile comandare potenze 
superiori impiegando altri tipi di 
Triac ed altri dissipatori; in que¬ 
sto caso occorre cambiare il valore 
di Ri6. 

Volendo comandare carichi in¬ 
duttivi non bisogna dimenticare di 
proteggere il Triac con una rete RC 
fra Anodo 1 e Anodo 2. 

L’apparecchio può essere realiz¬ 
zato su un unico circuito stampato 
di dimensioni ridotte, il cui trac¬ 
ciato è riportato in figura 2. 


In figura 3 è invece illustrata la 
disposizione dei componenti sul 
circuito stampato. 

Nessuno dei semiconduttori im¬ 
piegati è critico, per cui tutti pos¬ 
sono essere sostituiti da componen¬ 
ti analoghi senza apportare modifi¬ 
che al circuito. 

INSTALLAZIONE 
E REGOLAZIONE 

Il comando ad illuminamento 
può essere collegato alla rete ed a- 
gli utilizzatori seguendo le indica¬ 
zioni della figura 1. 

Il collegamento alla rete rispet¬ 
tando le indicazioni di Fase e Neu¬ 
tro non è determinante ai fini del 
funzionamento; ha però il vantag¬ 
gio di permettere all’installatore di 


controllare e regolare il circuito 
sotto tensione senza pericolo. 

L’installatore deve scegliere con 
cura il punto in cui montare il cir¬ 
cuito, in quanto da questo dipende 
il corretto funzionamento. 

In caso di necessità è possibile 
montare il fotoresistore staccato 
dal resto del circuito. 

Va ricordato naturalmente che il 
circuito non può funzionare alla lu¬ 
ce del giorno, in quanto essa, al 
suo primo apparire, lo farà interve¬ 
nire per una volta, e quindi gli im¬ 
pedirà di intervenire ulteriormente 
fino a sera. 

L’installatore deve quindi tener 
conto che il funzionamento del cir¬ 
cuito è possibile solo quando l’illu¬ 
minazione normale del fotoresisto¬ 
re è inferiore a 10 lux (Pi com¬ 
pletamente disinserito) e l’eccita¬ 
zione del circuito avviene con più 
di 28 lux. 

Per chi non avesse dimestichezza 
con le misure di illuminamento ri¬ 
cordiamo che in un locale di abi¬ 
tazione illuminato artificialmente 
è possibile far funzionare il nostro 
comando semplicemente evitando 
che venga colpito direttamente dai 
raggi delle lampade. 

Questo significa che non è dif¬ 
ficile installare correttamente il cir¬ 
cuito. 

Nel caso l’illuminamento di fon¬ 
do del fotoresistore sia inferiore 
a 10 lux è possibile regolare il 
potenziometro Pi in maniera tale da 
poter eccitare il circuito con raggi 
di luce meno intensi. 

Per dare una indicazione pratica 
della quantità di luce necessaria per 
eccitare il circuito basta ricordare 
che i 28 lux necessari per far fun¬ 
zionare il circuito col potenziome¬ 
tro Pi disinserito corrispondono al¬ 
l’illuminamento diretto prodotto dai 
fari di un’automobile alla distanza 
di 12 m; mentre l’illuminamento di 
1,5 lux, necessario con Pi comple¬ 
tamente inserito, si ottiene con le 
sole luci di posizione di un’automo¬ 
bile alla distanza di 4 m. 

Effettuata la regolazione di Pi te¬ 
nendo conto di quanto sinora detto, 
rimane da regolare P 2 (per tenta¬ 
tivi) in modo da ottenere il tem¬ 
po di intervento desiderato. Tempi 
superiori a 2 min possono essere 
ottenuti aumentando il valore del 
condensatore al tantalio C5. 



Fig. 5 - Disposizione dei componenti sul circuito stampato. 
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UIMA 

FISARMOIMICA 

terza parte a cura di FRANTOS ELETTRONICA 


Concludiamo con questo articolo la descrizione 
della fisarmonica elettronica, riportando alcuni 
consigli per l’assiemaggio dei vari circuiti e 
alcune semplificazioni che potranno interessare 
parte dei lettori che si accingono alla costru¬ 
zione di questo interessante strumento. 



ei due articoli precedenti abbiamo trattato 
in modo dettagliato i seguenti elementi: Tam- 
plificatore, il generatore di note e il genera¬ 
tore di vibrato. 

La tastiera a tredici tasti può essere sostituita 
con una a 12, a 14 o più tasti e, di conseguenza, 
si devono eliminare o aggiungere i resistori variabili 
da 10 kn. 


Ricordiamo ancora una volta che, quando tutti 
i tasti si trovano in posizione di riposo, cioè il 
contatto è aperto, la corrente di base del transistore 
T 2 è nulla e il multivibratore non funziona, di con¬ 
seguenza, non si avrà alcun suono. 


La realizzazione pratica delLapparecchio, compo¬ 
sto dalla tastiera e dagli altri componenti associati, 
non presenta nessuna particolare difficoltà. 

Nello schema a blocchi di fig. 22 è riportato un 
esempio di come si devono effettuare i collegamenti 
fra i vari elementi. Come si può notare, a monte 
dello schema generale si trova il generatore di tre¬ 
molo il cui circuito è stato riportato in fig. 3. Questo 
circuito presenta due terminali d'uscita contrasse¬ 
gnati dalla lettera E, di cui uno è collegato a massa. 
Ricordiamo che tutti i circuiti elettronici composti 
da diverse parti, come in questo caso, devono essere 
riuniti alle uscite ed agli ingressi e quindi devono 
essere accoppiati. 

Ritornando allo schema di fig, 22, si può notare 
che il generatore di tremolo ha due terminali d'ali¬ 
mentazione di cui il negativo è collegato a massa. E' 
necessario, oltre che a collegare i due punti di 
massa del tremolo fra di loro, collegare anche il 
terminale d'ingresso a massa del generatore. Questi 
allacciamenti dei punti di massa sono molto im¬ 
portanti, in quanto, se non si effettuano in modo 
esatto, tutto Lapparecchio può presentare un fun¬ 
zionamento instabile. 



Fig. 22 - Schema a blocchi delVapparecchio completo. 
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F/g. 25 - Sistema di inserzione delVinterruttore di tremolo. 



Fig, 24 - Collegamento dei regolatori di tono e di volume. 



Fig. 25 - Esempio di contenitore della fisarmonica elettronica. 


Riassumendo, il generatore di tremolo deve es¬ 
sere collegato airingresso del generatore e alFali- 
mentatore generale della fisarmonica elettronica. 

Il generatore di tremolo possiede due comandi: 

1) L'interruttore (INT) che permette di includere 
o escludere il tremolo. 

2) Il potenziometro RV2 che serve a dosare Tef- 
fetto di tremolo. 

E' quindi possibile usare un potenziometro con 
interruttore (RV 2 ). In questo caso il potenziome¬ 
tro deve essere collegato in modo che, quando Tef- 
fetto di tremolo è al minimo, Tinterruzione si effet¬ 
tuerà girando a fondo la manopola (fig. 23). Come 
si può vedere in fig. 3 sullo schema del tremolo, l'in¬ 
sieme RV 2 ed interruttore si collega ai due punti 
X e V. Il punto x corrisponde al punto comune di 
RV 2 e il punto V al punto comune dell'interruttore 
e all'uscita; si tenga presente, però, che questo punto 
non è più collegato a massa. 

E' infatti necessario che l'insieme interruttore e 
RV 2 sia facilmente accessibile ed alla portata di 
chi usa lo strumento; dovrà quindi essere disposto 
sul contenitore dello strumento e collegato ai punti 
X e y della piastrina del tremolo. 

Passiamo ora al generatore di note. Sullo sche¬ 
ma di fig. 22 è posto subito dopo il tremolo e prima 
del controllo dei toni. Dal punto di vista costruttivo, 
è evidente che il generatore dovrà essere diviso in 
due parti: una interessa la tastiera e l'altra forma 
il circuito vero e proprio. 

Il potenziometro RI3 (vedere il circuito di fi¬ 
gura 18) deve essere sistemato in modo che sia 
facilmente accessibile all'utilizzatore. 

Dopo quanto abbiamo detto ne risulta che la 
piastrina del generatore dovrà essere collegata nel 
modo seguente: 

1) Due terminali E (uno dei quali a massa) devono 
essere collegati all'uscita del tremolo. 

2) Due terminali di alimentazione da collegare al¬ 
l'alimentatore, il terminale negativo va a massa. 

3) Due terminali U e Y' devono essere collegati nel 
modo seguente: Y' al potenziometro R13 e que¬ 
sto poi al punto xy della tastiera sui contatti 
A ... M e sui resistori variabili a ... 1. Il poten¬ 
ziometro R13 regola l'accordo e quindi dovrà es¬ 
sere comodo da manovrare e durante l'esecuzione 
del pezzo musicale, non dovrà più essere toccato. 
Il punto U sarà invece collegato al punto Z 
della tastiera. 

4) Due terminali di uscita che devono essere colle¬ 
gati ai terminali d'ingresso del circuito di tono. 
Si scelga come esempio il circuito semplificato 
di fig. 12 che può essere adattato nel caso di 
uno strumento monofonico come quello conside¬ 
rato nel nostro articolo. Questo circuito è forma¬ 
to da due potenziometri VC e TC e dal conden- 
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satore Ct, quindi può essere montato direttamen¬ 
te sul contenitore in modo da essere facilmente 
accessibile durante Tesecuzione, Con il potenzio¬ 
metro ve si può regolare il volume e con TC 
la tonalità. 

Il punto n si trova airestremità del potenziometro 
di tono opposto a quello di massa (punto m) ; que¬ 
sto è stato riportato in fig. 24. L'uscita del circuito 
VC-TC si trova sui punti o e m; in fig. 12 il punto 
0 si trova sul cursore del potenziometro di volume 
ve e il punto m è la massa. Si arriva così all’ampli¬ 
ficatore il cui ingresso si collegherà ai punti di uscita 
0 m del circuito di tono e la cui uscita andrà aH’alto- 
parlante (per questo rimandiamo i nostri lettori agli 
articoli precedenti). Vediamo ora di dare qualche 
indicazione sul circuito di tremolo o vibrato il cui 
cablaggio è riportato in fig. 20. 

Per quanto riguarda la tastiera, Punico problema 
che si presenta è quello del prezzo. Naturalmente si 
può impiegare anche la tastiera di un piano giocattolo 
oppure costruirla, lavoro questo che richiede una certa 
abilità. 

L’alimentazione può essere effettuata per mezzo 
di una comunissima pila da 9 V oppure per mezzo 
dell’alimentatore stabilizzato riportato in fig. 8. La 
tensione di 9 V serve ad alimentare il generatore, il 
circuito di tremolo e l’amplificatore. 

CONTENITORE 

In fig. 25 è riportato un esempio di contenitore che 
può essere adatto per questo apparecchio musicale. In 
A) il contenitore è visto di fronte e in B) è visto 
di profilo. 

Le dimensioni sono suscettibili di variazioni a 
seconda delle esigenze. Nel nostro esempio le dimen¬ 
sioni sono le seguenti: 

a = 45 cm, b = 30 cm, d = 20 cm, c = 10 cm 
circa e f = 25 cm. L’altoparlante deve essere siste¬ 
mato dietro il pannello u, v, t, z. L’altezza (e) sarà 
determinata dal tipo di altoparlante impiegato. 

SEMPLIFICAZIONI POSSIBILI 

La prima semplificazione che è possibile attuare 
è quella di eliminare il circuito di tremolo ed il 
regolatore di tono. 

Il circuito di volume e di tono si riduce al solo 
controllo di volume che si collegherà nel modo se¬ 
guente: le due estremità del potenziometro VC do¬ 
vranno essere collegate all’uscita del generatore (fi¬ 
gura 24). Il terminale di massa del potenziometro 
dovrà essere collegato all’ingresso a massa dell’am¬ 
plificatore e il cursore all’altro terminale dell’am- 
plificatore. 

Nel caso si possedesse un amplificatore adatto, 
si potrebbe anche eliminare il circuito amplificatore 
descritto. A questo scopo possono andar bene la 
sezione di bassa frequenza di un ricevitore, di un 



Fig. 26 - Circuito semplificato di strumento musicale. 



Fig. 27 - Formula per il calcolo del numero di spire del 
trasformatore. 


giradischi, di un registratore ecc. In questo caso 
basterà collegare il cursore e l’estremità a massa del 
potenziometro VC all’ingresso dell’amplificatore. Si 
eliminerà così anche l’altoparlante, in quanto si utiliz¬ 
zerà quello dell’apparecchio al quale si collegherà lo 
strumento musicale. La pila da 9 V durerà più a 
lungo in quanto, eliminando sia il vibrato che l’am¬ 
plificatore, si avrà un assorbimento di corrente molto 
minore. 



Fig. 28 - Sistema di montaggio di un transistore su un 
radiatore. 
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Fig. 29 - Foratura della piastrina per il montaggio del tran¬ 
sistore. 


CIRCUITO MOLTO SEMPLIFICATO 

Vediamo ora di descrivere un apparecchio molto 
più semplice di quello riportato, senza cioè i controlli 
di tono, di volume e di tremolo. 

In fig. 26 è riportato lo schema elettrico di questo 
apparecchio. Il transistore è un PNP tipo TI3027 del¬ 
la Texas. Il funzionamento del circuito è il seguente; 
Toscillazione si ottiene per accoppiamento fra il col¬ 
lettore e la base effettuata dal primario del trasfor¬ 
matore-oscillatore T, Il collettore e la base sono 
resi negativi rispetto alPemettitore, che è collegato al 
positivo della batteria, per mezzo del resistore Re. 

La tensione di base è modificata dalPintroduzione, 
fra questo elettrodo, e il collettore, dei resistori da 
RI a R12. 

In questo circuito, la frequenza d'oscillazione di¬ 
pende dalla polarizzazione di base e quindi dal valore 
del resistore che determinerà questa polarizzazione 
per caduta di tensione. Naturalmente la frequenza 
d’oscillazione dipende anche dalle caratteristiche del- 
Pavvolgimento di uscita del trasformatore T il cui 
secondario trasmette il segnale amplificato all'alto¬ 
parlante. * 



Fig. 30 - Dimensioni d'ingombro del dissipatore di calore 
su cui si deve montare il transistore. 


E' consigliabile impiegare un trasformatore di 
uscita adatto per amplificatori a transistori, con im¬ 
pedenza del primario da 48 n con presa centrale e 
con impedenza del secondario corrispondente alTim- 
pedenza delTaltoparlante da impiegare, che può es¬ 
sere da 2,5 n o da 5 II. 

11 valore delTimpedenza del primario potrà variare 
fra 35 e 55 Con questo circuito non si possono 
conoscere in anticipo quali saranno le note emesse 
e sarà necessario quindi procedere sperimentalmente 
per determinare il valore dei dodici resistori da RI 
a R12. Questi valori possono andare da 25 a 350 fL; 
naturalmente Timpiego di resistori variabili darebbe 
dei risultati migliori. 

Il resistore posto sulla base del transistore dovrà 
avere un valore superiore a 22 Fi; esso però non 
dovrà avere un valore troppo elevato in quanto si 
potrebbe non innescare Toscillazione. 

I condensatori devono essere delTordine di 0,1 i^iF 
a 2 uF. Se i condensatori saranno scelti in modo 
conveniente, si potranno ottenere le ottave di dodici 
note ottenute con la tastiera a 12 tasti. 

Per il controllo della potenza, si sono collegati in 
serie all'altoparlante due resistori Re e R'c associati 
a due pulsanti FI e E2. Maggiore sarà la resistenza 
nel circuito, minore sarà la potenza. Re ha un valore 
di 10 n e R'c di 14 lì. 

Come si può vedere dallo schema, la costruzione 
di questo circuito è molto semplice, l'unica precau¬ 
zione da prendere è quella di montare il transistore 
su un dissipatore di calore. 

II circuito utilizza come oscillatore un transistore 
di media potenza; esso può essere ulteriormente sem¬ 
plificato eliminando due dei tre condensatori Cl, 
C2 e C3 e i tre pulsanti Al, A2 e A3. Di conseguenza, 
si potranno ottenere solo le dodici note dovute ai 
resistori da RI a R 12 . Nel caso poi ci si accontenti 
di avere una sola potenza in altoparlante, si potranno 
eliminare i resistori Re e R’c e i relativi interruttori 
FI e E2. La potenza scelta verrà in questo caso de¬ 
terminata sperimentalmente con un solo resistore va¬ 
riabile avente un valore da 10 a 20 D. I valori dei 
resistori Re e R'c devono essere circa uguali ai valori 
d'impedenza dell'altoparlante, dunque di qualche H. 
Per esempio, se l'altoparlante è da 5 12, un solo 
resistore da 5 12 ridurrà la potenza di circa la metà. 
L'alimentazione richiesta da questo circuito è di 
6 V che può essere fornita sia da una pila che da 
un alimentatore di rete. 

REALIZZAZIONE 
DEL TRASFORMATORE 

A causa della difficoltà di trovare in commercio 
un trasformatore avente le caratteristiche richieste, 
cioè 48 12 al primario e 5 lì al secondario, diamo qual¬ 
che indicazione per la sua costruzione o il suo adat¬ 
tamento. 

A questo scopo si può modificare un trasformatore 
per altoparlanti anche di modello vecchio. 

In questo caso è molto importante conoscere l'im¬ 
pedenza del secondario Z- (vedere fig. 27). Quando 
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non si conosce questo valore, sarà necessario contare 
il numero di spire deiravvolgimento secondario dal 
quale si potrà dedurre il valore ZI, tenendo presente 
che 60 spire corrispondono a circa 2,5 fì. 

Per avere un’impedenza di 5 fi sarà necessario 
avere V2 volte 60 spire, cioè 84 spire. 

Per il primario di 48 fi, il numero di spire si 
determinerà per mezzo della formula seguente : 



quindi conoscendo i valori di Zp, Zs e n^ si potrà 
calcolare il valore di np. Nel caso del nostro esempio 
si avrà Zp == 48 n (arrotondato a 50 H) e Zs = 5 
ns = 84 spire; quindi si avrà 50/5 = (np/84)^ e fa¬ 
cendo il calcolo matematico si ottiene n^p = 10.(84)^ 
= 70.560 e di conseguenza np = 260 spire circa. 

Per ravvolgimento secondario si userà del filo da 
0,6 mm e, per il primario, del filo da 0,3 mm. L’av¬ 
volgimento dovrà essere effettuato a strati sovrapposti 
separati da carta paraffinata. Si deve ricordare di 
effettuare, sul primario, la presa centrale come si 
può vedere dallo schema di fig. 26. 


MONTAGGIO DEL TRANSISTORE DI POTENZA 

Il transistore impiegato 2N255 (oppure TI3027 del¬ 
la Texas, OC26, OC30, 2N301 della RCA, AD149 del¬ 
la Telefunken) deve essere montato su un dissipatore 
di calore. In fig. 28 è indicato un transistore in con¬ 
tenitore TO-3. Tutti i transistori di questo tipo hanno 
un contenitore metallico e il collettore è collegato 
direttamente a quest’ultimo. 

Il contenitore deve essere isolato dal radiatore per 
mezzo di un foglietto di mica (fig, 28 B) forato in 
modo da permettere il passaggio delle viti di fissag¬ 
gio e dei terminali. In queste condizioni il dissipatore 
potrà essere collegato a massa. Un’altra soluzione che 
si può adottare è quella di eliminare l’isolante di 
mica e isolare dalla batteria il radiatore, in questo 
caso però è necessario fare in modo che l’emettitore 
e la base non vengano in contatto con il radiatore. 

In fig. 28 D si vedono i terminali del transistore 
capovolto. Quando B ech E sono a sinistra dell’asse 
di simmetria, il terminale di emettitore è quello in 
alto. 

In figura 29 sono riportate le dimensioni approssima¬ 
tive in millimetri. In fig. ,30 sono riportate le dimen¬ 
sioni del radiatore montato su una barretta isolante. 
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CONTAGIRI 
PER AUTOVEICOLI 

a cura di 1. MASON ! 

lì 

i 


Oggi è da sportivo avere un 
autoveicolo equipaggiato di 
contagiri. Dato però che un 
tale appareSchio è montato in 
serie solo su vetture dì aita 
classe, spesso viene il deside¬ 
rio di costruirsene uno. 


onoscere il numero dei gi¬ 
ri di un motore a scoppio, 
cioè la misura della coppia 
motore disponibile, facilita il cam¬ 
bio delle marce. Un misuratore di 
giri, pertanto, è utile se impiegato 
con motori di grande potenza. 


LO SCHEMA ELETTRICO 

Lo schema elettrico del contagiri 
è riportato in figura 1. 

Al punto di attacco 3 arrivano gli 
impulsi di accensione ed attraverso 
un circuito differenziatore Rl/Cl, 
R2/C2, vengono portati ad uno 
stadio formatore di impulsi T1. 
Questo stadio ha pure il compito 
di limitare Timpulso in modo da 
non saturare il multivibratore T2 e 
T3 a cui è collegato. Il multivibra¬ 
tore è monostabile cioè ha solo una 
posizione stabile, precisamente se 
T3 è in conduzione T2 è bloccato. 
Quando si presenta un impulso po¬ 
sitivo alla base del transistore T2 
questo va in conduzione e provoca 


un salto di tensione sul collettore 
di T2, che si riporta, attraverso il | 
condensatore C5, sulla base di T3 ' 
che viene subito bloccato. C5 si sca¬ 
rica attraverso i resistori R8 e R9 
in modo che il circuito può commu¬ 
tarsi di nuovo sulla sua posizione 
stabile. Con il potenziometro R9 1 
può venire variato il tempo in cui 
T2 è in conduzione e cioè in cui 
scorre corrente sullo strumento M. 

I.a tensione di alimentazione vie¬ 
ne prelevata dairaccumulatore del- 
Tauto e stabilizzata mediante il re¬ 
sistere RII e il diodo Zener Z. 

La realizzazione del contagiri av¬ 
viene su un circuito stampato come 
illustrato in fig. 2 e fig, 3. 

La taratura è molto semplice se 
si ha a disposizione un generatore 
di bassa frequenza. 

Con una semplice formula si può 
facilmente calcolare il numero di 
giri corrispondente ad una determi¬ 
nata frequenza. 

n ■ z 

f - 

120 

per un motore a 4 tempi e 
n • z 

f = -- 

60 

per motore a 2 tempi 
ove: 

f — la frequenza in Hz 
n — il numero di giri al minuto 


i-m 


n T2 13 

BC147 BCW BC147 

k 



Fig. 1 - Schema elettrico del contagiri elettronico. 
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Fig. 2 - Circuito stampato in scala 1:1. 


z = il numero dei cilindri del 
motore 

Facciamo un esempio per un mo¬ 
tore a 4 tempi, che generalmente è 
usato su tutte le auto: si ricerca la 
frequenza f per un numero di giri 
n = 6.000; z = 4 applicando la 
formula: 

6.000 X 4 

f = - = 200 

120 

si ricava pertanto una frequenza di 
200 Hz, Diamo qui di seguito alcu¬ 
ni dati relativi al numero di giri e 
frequenze per un motore a 4 tempi: 

1.500 giri/min. 50 Hz 
3.000 giri/min. = 100 Hz 

4.500 giri/min. ^ 150 Hz 
6,000 giri/min = 200 Hz 
8.000 giri/min =: 266 Hz 

Per la taratura bisogna collegare 
un generatore di bassa frequenza 
agli attacchi 3 e 1 del circuito (fig, 
3). Il punto 1 viene collegato a 
massa. Gli attacchi 1 e 2 sono da 
collegare con la sorgente di tensio¬ 
ne a 12 V, un alimentatore di rete 
a transistori si presterebbe bene in 
questo caso. 

Il regolatore RIO viene messo in 
posizione centrale e con il poten¬ 
ziometro R9 si tara lo strumento. 

Il generatore di BF si regola su 
100 Hz, la tensione di uscita dovrà 
essere circa 10 V. Poiché ad una 
frequenza di 100 Hz corrisponde 
un numero di giri del motore di 
3.000/min, si agisce sul potenzio¬ 
metro sino a che Tindice dello stru¬ 
mento si porterà esattamente sul va¬ 
lore di 0,3 mA; con questo il misu¬ 
ratore di giri risulterà tarato. Por¬ 
tando il generatore su 200 Hz au¬ 
menterà Pindicazione dello stru¬ 
mento a 0,6 mA, che corrisponde a 
6.000 giri al minuto; con 300 Hz 
Tindice si porterà su 0,9 mA 
(9.000 giri). 

Se non si avesse a disposizione 
un generatore di bassa frequenza 
la taratura del misuratore potrà es¬ 
sere effettuata con la frequenza di 
rete a 50 Hz. Sarà necessario un 
trasformatore per ridurre la ten¬ 
sione di rete da 200 V a 10 ... 12 V. 
Si può usufruire di un comune tra¬ 
sformatore di alimentazione dei fi¬ 
lamenti di valvole. Esso verrà colle¬ 


gato in sostituzione del generatore, 
ai punti di attacco 3 e 1. 

Poiché a una frequenza di 50 Hz 
corrisponde un numero di giri di 
1.500/min, il regolatore R9 verrà 
azionato sino ad avere Pindicazio¬ 
ne di 0,15 mA; con questa semplice 
operazione la taratura è portata a 
termine. 


Le indicazioni in mA corrispon¬ 
dono a: 

0,2 mA 2.000 giri/min. 

0,4 mA = 4.000 giri/min. 

0,6 mA = 6.000 giri/min. 

0,8 mA = 8.000 giri/min. 

1 mA = 10.000 giri/min. 



Fig. 5 - Montaggio dei componenti sul circuito stampato. 
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I^ADIORICEVITORE 


i^TrrrrvrTJTT^ ■?/>, 


Gamme di ricezione: OM '^pi- ■ 

Controllo automatico di frequenza In FM >. 

Cambio gamme a tasti * ’ 

Prese per registratore* altoparlante supplementare e^^ntónha autoródlp 
Antenna telescopica per FM ^ 

Allmentazìonei 9 Vc.c. oppure 220 V - 50 Hz 

Semiconduttori; 

Dimensioni: 280x 16D x70 



Fig. 4 - Montaggio del circuito stampato 
nella custodia e collegamenti allo stru¬ 
mento e alle boccole sul pannello fron¬ 
tale. 



Fig. 5 - Piano di foratura del pannello 
frontale. 


Il montaggio del contagiri può 
essere effettuato in una custodia 
come chiaramente è visibile nella 
fotografia del titolo e nella figu¬ 
ra 4 che mostra il circuito stampa¬ 
to a realizzazione ultimata inserito 
nella scatola. La fig. 5 mostra 
il piano di foratura del pannello 
frontale. 

L’apparecchio deve venire mon¬ 
tato nelLauto in modo che lo stru¬ 
mento sia ben visibile dal condu¬ 
cente. Il montaggio verrà effettuato 
a mezzo di angolari di lamiera. 

E’ consigliabile montare sul con¬ 
duttore positivo un fusibile da 1 A 
0 meglio collegarsi al + della bat¬ 
teria dopo i fusibili esistenti nello 
impianto elettrico della vettura e 
collegati alla chiave d’accensione. 
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STIMOLAZIONE 
ELETTRONICA 
DELLA CRESCITA 
DELLE PIANTE 


Tra le curiosità più interessanti riscontrate nelle infinite applicazioni del¬ 
la tecnica elettronica, esiste la cosiddetta elettrocoltura sperimentale, che 
consiste nel provocare artificialmente lo sviluppo degli organismi vegetali, 
anche senza l’impiego di fertilizzanti, sfruttando fenomeni di natura elet¬ 
trostatica. In sostanza, l’articolo che segue descrive alcuni esperimenti 
che sono stati compiuti stimolando la crescita delle piante mediante la loro 
esposizione ad un campo elettrostatico ad alta tensione. L’articolo contie¬ 
ne anche i dettagli costruttivi, e specifica i princìpi teorici in base ai 
quali è stato possibile dimostrare l’efficacia di questo sistema di elettro- 
coltura. 


a cura di L. BIANCOLI 

J 

! 


t 

□ 1 classico provvedimento 
che consiste nel tenere ap¬ 
pese in posizione capovol- 
I ta ed in cantina tutte le piante di 
geranio durante Tinverno non co- 
1 stituisce tutto ciò che è necessario 

I per ottenere un ottimo sviluppo du- 

1 rante la stagione successiva. Natu¬ 

ralmente, i dilettanti in questo cam- 
I po, come pure i professionisti, si ba- 

[ sano su numerose teorie, molte del- 

. le quali consentono effettivamente 

1 di raggiungere risultati sorprenden- 

I ti durante la buona stagione. 

Tuttavia, esistono diversi esperi¬ 
menti di cui si è a conoscenza at¬ 
traverso la storia, ed altri di attua¬ 
zione molto più recente, che hanno 
consentito di raggiungere notevoli 
I successi nel campo del giardinaggio, 

I indipendentemente dall’impiego di 

1 fertilizzanti, da un’assidua innaffia- 

tura, e dalle cure quotidiane. 

In realtà, sono ben pochi coloro 
che sono al corrente in merito al 
ruolo naturale che l’elettricità svol¬ 
ge agli effetti dello sviluppo e della 
durata delle piante. Infatti, fin dal 
1902, il professore di fisica S. Lem- 
stroem, in Finlandia, dopo una 
escursione nelle regioni polari del 
nord, fu in grado di stabilire che la 
rapida crescita della vegetazione 
durante la breve estate artica era 
dovuta esclusivamente alle caratte¬ 
ristiche elettriche dell’atmosfera 
presente in quelle latitudini. 

Una volta tornato nel suo labora¬ 
torio, quello stesso Scienziato ri¬ 
produsse le condizioni presunte nel¬ 
la zona artica, aumentando Tinten- 
sità della corrente atmosferica, che 
normalmente scorre tra l’aria e le 


piante, cosa che venne tradotta in 
pratica predisponendo un condutto¬ 
re elettrico recante una carica sta¬ 
tica molto elevata (prodotta allora 
mediante una macchina di Wim- 
shurst) al di sopra delle piante. In 


tali condizioni, non fu diffìcile ri¬ 
scontrare un aumento dello svilup¬ 
po nelle strutture vegetali. 

Lo studio dell’elettrocoltura, co¬ 
me questa scienza viene definita, 
ebbe inizio con gli esperimenti fon- 




isoSfltorfl 


+ + + + filo ad alta + + ++. 
tensione 


generatore 
di alta tensione 


coltura sottoposta al trattamento 



Fig. 1 - Disegno della disposizione usata in origine dal Dr. Lemstroem che, 
osservando la crescita rapida dei vegetali nella zona artica durante i brevi 
periodi primaverile ed estivo, ebbe Videa di riprodurre le condizioni ambien¬ 
tali di questa regione per favorire lo sviluppo delle piante. 
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damentali compiuti dal Dr. Mam- 
bray, nel 1746 in Inghilterra. Più 
tardi, nel 1879, uno scienziato fran¬ 
cese, L. Grandeau, intravide in que¬ 
sto campo enormi possibilità, che 
descrisse in una monografia inti¬ 
tolata «Influenza deirelettricità at¬ 
mosferica sulla nutrizione dei vege¬ 
tali». 

Tuttavia, una vera e propria ri¬ 
velazione venne riscontrata nel 
1902, proprio a seguito degli espe¬ 
rimenti compiuti da Lemstroem. 

In un’epoca più recente, altri spe¬ 
rimentatori estesero tale attività al 
trattamento di semi, impiegando ra¬ 
dio-frequenze e segnali ultrasonici. 
Le tecniche a radio-frequenza sfrut¬ 
tavano Tinfluenza di segnali aventi 
una frequenza maggiore di 30 MHz, 
che venivano applicati per pochi se¬ 
condi ad un sacchetto di semi, pre¬ 
disposto alTinterno di una bobina 
percorsa appunto dai suddetti se¬ 
gnali. 

Per la tecnica impiegante invece 
gli ultrasuoni, si trattava semplice- 
mente di immergere per brevi perio- 



Fig. 2 - Per evitare che gli animali, i 
bambini, o gli estranei possano correre 
pericoli per contatto accidentale con 
rimpianto, è possibile compiere Vespe¬ 
rimento nel modo illustrato in questa 
foto. Il cestino metallico nel quale è 
introdotto il vaso, che costituisce il polo 
negativo della sorgente di alta tensione, 
è stato disposto in modo tale da evitare 
una forte differenza di potenziale verso 
massa. Naturalmente, Pastina metallica 
verticale rappresenta l’elettrodo più pe¬ 
ricoloso. 


di di tempo il sacchetto di semi in 
un bagno agitato con frequenze su¬ 
periori ad 1 MHz. 

Le piante ottenute dai semi sotto¬ 
posti ai suddetti trattamenti deno¬ 
tavano miglioramenti nello svilup¬ 
po che potevano essere giudicati 
persino eccellenti rispetto ai risul¬ 
tati ottenuti senza tali interventi. 


GLI INCONVENIENTI 
DEI FERTILIZZANTI 

A suo tempo, Tinvenzione e la 
diffusione dei fertilizzanti chimici 
di tipo economico esercitavano un 
vero e proprio effetto di soppressio¬ 
ne nei confronti della tecnica rivolta 
verso Telettrocoltura, la cui evolu¬ 
zione subì una vera e propria fles¬ 
sione. 

Oggi — tuttavia — ci troviamo 
in una situazione tale per cui Pin- 
quinamento dovuto ai vari nitrati 
contenuti nei fertilizzanti compro¬ 
mette non soltanto il grado di pu¬ 
rezza delPacqua presente sulla su¬ 
perficie terrestre, ma compromette 
anche l’aspetto estetico e le condi¬ 
zioni ecologiche del panorama. Di 
conseguenza, appare evidente che 
una spinta all’evoluzione della tec¬ 
nica di elettrocoltura non è soltan¬ 
to desiderabile, ma addirittura im¬ 
minentemente necessaria. 

L’esecuzione di esperimenti in 
questo campo assomiglia ben poco 
a ciò che viene fatto in laborato¬ 
rio quando si tenta la realizzazione 
di un amplificatore stereo o di un 
voltmetro digitale. Da un canto, si 
ha a che fare in questo caso con 
tensioni statiche di valore elevato, 
per cui occorre un grado piuttosto 
spinto di competenza e di esperien¬ 
za professionale per ottenere risul¬ 
tati accettabili. 

Bisogna d’altra parte rammentare 
che abbiamo a che fare con piante 
viventi, ciascuna delle quali pre¬ 
senta sue caratteristiche intrinse¬ 
che, per cui non è assolutamente 
sicuro che esse rispondano sempre 
tutte nel medesimo modo al tratta¬ 
mento al quale vengono sottoposte. 
Ciò che conta, in sostanza, è il fat¬ 
to di operare con mentalità piutto¬ 
sto larga, con spirito critico, e con 
un attento spirito di osservazione 
dei fenomeni e delle relative conse¬ 
guenze. 


I sistemi tipici di elettrocoltura 
funzionano frequentemente senza 
alcuna manutenzione per lunghi pe¬ 
riodi di tempo, in speciali ambienti 
all’aria aperta. A causa di ciò, è ne¬ 
cessario che le relative apparecchia¬ 
ture elettroniche presentino una no¬ 
tevole robustezza, e che siano anche 
adeguatamente protette contro gli 
agenti esterni. 

I costi relativi possono essere 
contenuti entro livelli accettabili 
impiegando materiale «surplus». In 
effetti, nel caso specifico del sistema 
di elettrocoltura sperimentale che 
stiamo per descrivere, basato sullo 
impiego di una scarica continua ad 
alta tensione, il costo delTunità di 
eccitazione può essere accessibile 
per buona parte dei Lettori. 

IL SISTEMA FONDAMENTALE 

La figura 1 rappresenta in forma 
schematica il principio delTelettro- 
coltura adottata da Lemstroem, In 
questo caso, il terminale positivo 
dell’uscita ad alta tensione dell’ap¬ 
posito alimentatore viene collegato 
al filo che viene teso al di sopra 
delle piante, provvedendo un per¬ 
corso di ritorno della corrente attra¬ 
verso un collegamento di massa. 

I potenziali possono essere com¬ 
presi tra un minimo di 20.000 V ed 
un massimo di 60,000 V per brevi 
periodi di tempo. Mentre le corren¬ 
ti naturali dell’atmosfera sono com¬ 
prese tra 10“^^ e 10“^^ A, l’eccita¬ 
zione dovuta alla presenza di que¬ 
sto filo polarizzato da un potenziale 
ad alta tensione permette di otte¬ 
nere correnti di intensità comprese 
tra 10 e 10 ", in base a quan¬ 
to è stato possibile misurare con un 
sensibile elettrometro. 

Negli esperimenti in campo a- 
perto, l’altezza del filo di scarica 
rispetto al suolo può essere compre¬ 
sa tra un minimo di 1 ed un mas¬ 
simo di 3 m. Naturalmente, il va¬ 
lore di questa distanza esercita una 
notevole influenza sull’intensità del¬ 
la corrente atmosferica. 

Si rammenti che la sorgente ad 
alta tensione serve esclusivamente 
come mezzo per provocare il pas¬ 
saggio di una corrente, nel senso 
che l’intensità appropriata di questa 
corrente non può essere ottenuta in 
pratica se non con questo sistema 
specifico. 
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Fig. 3 - Schema eleitrho de! generatore di alta tensione mediante il quale è possibiie 
svolgere il primo degli esperimenti descritti Volendo, la valvola rettificatrice VJ 
può essere sostittiita da un diodo per alta tensionet come è appunto evidenziato 
in tratteggio. Si rammenti che la massa metallica esterna del dispositivo deve far 
capo alla presa di terra deirimpianto di distribuzione deU'energh elettrica. 


Un impianto di elettrocoltura ad 
^ alta tensione può anche essere alle- 
I stito nel modo illustrato nella foto- 
. grafia di figura 2. In questa appli¬ 
cazione, Tapparecchio era stato rea¬ 
lizzato per indagare sulla suscetti¬ 
bilità che diverse piante di varia 
natura presentavano nei confronti 
di questi tipi di stimolazione. L’ap¬ 
parecchiatura è in grado di produr- 
I re ozono (O 3 ), per cui deve essere 
^ usata soltanto in zone ben ventila¬ 
te. 

i Passando ora ai dettagli pratici, la 
I figura 3 rappresenta lo schema elet- 
I trico del generatore. Il trasforma- 
j tore TI è munito di due secondari 
j di cui quello inferiore rende dispo- 
* nibile la sola tensione necessaria 
, per accendere il filamento della val- 

I vola rettificatrice VI, mentre Tal- 
tro, collegato in serie al primo, ren¬ 
de disponibile un potenziale alter- 
; nato di 3.000 Veff. 

^ Dopo la rettificazione, grazie al¬ 
la presenza del condensatore di fil¬ 
traggio Cl, avente una capacità di 
0,25 ipF, il potenziale a corrente 
continua presente in uscita ammon¬ 
ta approssimativamente a 4.200 V. 

Nell’eventualità che si trovi sul 
mercato un trasformatore avente già 
in origine caratteristiche abbastanza 
conformi alle esigenze precisate, 
può verificarsi ropportunità di in¬ 
serire un resistere di caduta in se¬ 
rie a[ filamento, per correggere il 
valore della tensione che esso for¬ 
nisce. Si tratta del resìstere R3, il 
cui valore può essere facilmente cal¬ 
colato conoscendo la tensione for¬ 
nita da quel secondario, e la ten¬ 
sione nominale necessaria per ac¬ 
cendere il filamento della valvola 
rettificatrice disponibile* 

Se la corrente di dispersione che 
si manifesta durante i semiperiodi 
della corrente alternata in cui la 
valvola risulta polarizzata in senso 
inverso può essere tollerata, in so¬ 
stituzione della valvola è possìbile 
usare un rettificatore a diodo del ti¬ 
po adatto al funzionamento con ten¬ 
sioni elevate, come indicato in trat¬ 
teggio ed evidenziato con un aste- 
risco. 

1 Si rammenti, in ogni caso, che il 
potenziale alternato di 3*000 V di¬ 
sponibile al secondario del trasfor¬ 
matore, ed a maggior ragione il po¬ 
tenziale continuo di 4*200 V pre¬ 
sente ai capi del condensatore di fil¬ 


traggio, costituiscono una fonte di 
pericolo notevole, per cui occorre 
adottare ogni possibile precauzione 
per evitare di entrare in contatto di¬ 
retto o indiretto con la relativa li¬ 
nea. 

Il resistere RI, il cui valore può 
essere compreso tra un minimo di 5 
ed un massimo di 20 MH, può es¬ 
sere costituito da diversi resìstori 
collegati in serie, e può essere ap¬ 
plicato sia lungo il terminale po¬ 
sitivo di uscita dell’alimentatore, 
sia lungo il terminale negativo. 

Il resistere R2 deve essere muni¬ 
to ad entrambe le estremità di due 
pezzi di cavo per alta tensione, fa¬ 
cendo in modo che le relative con¬ 
nessioni vengano accuratamente av¬ 
volte con il migliore effetto possi¬ 
bile di isolamento. In pratica, oc¬ 
corre fare in modo che il resistere 
risulti annegato all’interno del ri- 
vestimento isolante del cavo, ren¬ 
dendolo così completamente invi¬ 
sibile. 

Una volta allestito questo cavo 
contenente un resistere da 100 kn 
verso la metà della sua lunghezza, 
occorre munire di pinzette a coc¬ 
codrillo le estremità lìbere, in mo¬ 
do da consentirne il collegamento 
volante. 

Questo particolare dispositivo 
viene usato come «shunt» di scari¬ 


ca, e deve essere collegato tra i ter¬ 
minali di uscita (positivo e negati¬ 
vo) delTalimentatore, ogni qualvol¬ 
ta l’apparecchio viene spento, per 
determinare istantaneamente la sca¬ 
rica del condensatore di filtraggio 
Cl. In effetti, questo cavo può es¬ 
sere però permanentemente colle¬ 
gato all’uscita delTalimentatore dal 
lato massa, ed essere munito di una 
sola pinzetta a coccodrillo che ver¬ 
rà collegata all’elemento di scari¬ 
ca, ossia al filo teso ad alta tensio¬ 
ne, quando l’apparecchio viene 
spento. 

La figura 4 mostra uno dei meto¬ 
di realizzativi del generatore. Per 
motivi di sicurezza e di estetica, lo 
intero dispositivo viene montato sul 
coperchio di un cestino da campeg¬ 
gio in materiale plastico. 

Gli isolatori ceramici possono es¬ 
sere fissati al coperchio per con¬ 
sentire il collegamento dell’elemen¬ 
to di scarica e dei fili di massa. 

Un semplice elettrodo di massa, 
consistente in una piastra di rame 
di dimensioni adeguate, viene mes¬ 
so nel suolo oppure nel terreno 
contenuto nel vaso, dopo di che 
quest’ultimo viene predisposto in 
un cestino metallico, che deve es¬ 
sere collegato direttamente al ter¬ 
minale negativo dell’alimentatore. 

L’antenna, vale a dire l’elemen- 
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to di scarica che distribuisce al di 
sopra il potenziale positivo, viene 
invece collegata al terminale posi¬ 
tivo deiralimentatore, e può consi¬ 
stere semplicemente in una astina 
metallica, oppure in un filo teso 
adeguatamente. 

Come si può notare nello sche¬ 
ma elettrico di figura 3, la presa 
di corrente attraverso la quale vie¬ 
ne alimentato il generatore deve es¬ 
sere necessariamente provvista di 
collegamento di massa, al quale de¬ 
vono far capo, attraverso il cordone 
di rete, la massa metallica sia del- 
Tintero dispositivo generatore (iso¬ 
landola dal terminale negativo), sia 
la massa del vaso contenente la 
pianta sottoposta al trattamento. 

Il trasformatore ad alta tensione 
viene montato su isolatori, mentre 
lo zoccolo nel quale viene installa¬ 
ta la valvola rettificatrice viene 
montato su altri tipi di isolatori, fis¬ 
sati a loro volta su di una basetta 
di ancoraggio in materiale isolante. 

La serie di resistori che costitui¬ 
sce RI viene a sua volta installata 
su supporti isolanti di tipo cerami¬ 
co. 

Si noti che, nel prototipo rap¬ 
presentato nella foto di figura 4, 
si è fatto uso di due trasformatori 
separati per fornire l’alta tensione 
di accensione del filamento. Infat¬ 


ti, si nota a sinistra il trasformatore 
a bassa tensione, la cui uscita fa ca¬ 
po alla basetta che supporta la val¬ 
vola ed il resistore di caduta. Il 
trasformatore ad alta tensione è in¬ 
vece visibile a destra, ed è munito 
di due soli terminali di uscita, di 
cui uno fa capo ad un polo del fila¬ 
mento, e l’altro ad un polo del con¬ 
densatore di filtraggio Cl. 

Quest’ultimo deve essere natural¬ 
mente del tipo a carta paraffinata 
o ad olio, e deve essere in grado di 
sopportare in effetti una tensione 
continua notevolmente maggiore del 
valore nominale di 4.200 V, per a- 
vere la certezza assoluta che i suoi 
elettrodi non vadano in cortocircui¬ 
to neppure dopo un uso prolunga¬ 
to del dispositivo. 

IL GENERATORE 
DI RADIO FREQUENZA 
AD ALTA TENSIONE 

La figura 5 rappresenta lo sche¬ 
ma elettrico di un altro tipo di ge¬ 
neratore, in grado di fornire se¬ 
gnali a radio-frequenza e ad alta 
tensione. 

Si tratta di un altro dispositivo 
che può essere realizzato facilmen¬ 
te senza eccessiva spesa, e che risul¬ 
ta inoltre meno pericoloso dell’ali¬ 


mentatore precedentemente descrit¬ 
to. 

L’uscita effettiva in corrente con¬ 
tinua rende disponibile una tensio¬ 
ne di 5.000 V, con un’intensità di 
corrente massima di 200 ip-A. Di 
conseguenza, nell’eventualità che gli 
elettrodi di uscita dell’alimentato¬ 
re venissero toccati accidentalmen¬ 
te, non si riceverebbe altro che una 
sensazione di scossa molto sgrade¬ 
vole, ma certamente non letale. 

Sotto il profilo elettronico, la se¬ 
zione di alimentazione viene instal¬ 
lata sullo stesso telaio che agisce da 
supporto nei confronti di un nor¬ 
male oscillatore a reazione. La fre¬ 
quenza ottima di funzionamento è 
pari approssimativamente a 225 
kHz. 

La valvola V2 non è altro che 
una rettificatrice funzionante con 
una sola semionda. La sezione di 
alimentazione può essere allestita 
su di un semplice telaio, che può 
essere realizzato ed installato in 
modo del tutto simile a quello illu¬ 
strato al di sotto del vaso nella ci¬ 
tata figura 2. 

Si noti tuttavia che il trasforma¬ 
tore TI non deve essere munito di 
un avvolgimento per l’accensione 
della valvola rettificatrice. Infatti, 
è sufficiente aggiungere un’ansa per 
il filamento, predisponendo un’uni¬ 
ca spira di conduttore isolato del 
diametro di 1 mm intorno alla base 
in materiale ceramico di Tl, fa¬ 
cendo attenzione a disporre questa 
spira ad una adeguata distanza dal 
circuito sintonizzato a radio-fre¬ 
quenza. Si tratta dunque di adotta¬ 
re il medesimo sistema che viene 
adottato sui trasformatori EAT nei 
ricevitori televisivi, per ottenere la 
accensione del diodo facente parte 
dello stesso trasformatore. 

Un voltmetro elettronico o qual¬ 
siasi altro strumento ad altissima re¬ 
sistenza di ingresso può essere usa¬ 
to per misurare la tensione di usci¬ 
ta senza applicare un effetto di ca¬ 
rico eccessivo. 

La messa a punto 

Dopo aver completato il cablag¬ 
gio, conviene togliere momentanea¬ 
mente la valvola rettificatrice V2, e 
regolare l’oscillatore in modo da ot¬ 
tenere la massima intensità del se¬ 
gnale di uscita, agendo opportuna- 



tig. 4 - Fotografia illustrante la tecnica realizzativa del generatore di alta tensione 
il cui schema elettrico è riprodotto alla figura 5. Il prototipo è stato realizzato 
in un involucro di plastica, facendo abbondante uso di isolatori in ceramica. 
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mente sul condensatore di sintonia 
C5 con Taiuto di un cacciavite in 
materiale isolante. 

Predisporre poi una spira di ac¬ 
coppiamento facente capo ad una 
lampada al neon alPuscita di Tl, 
nel modo chiaramente illustrato al¬ 
la figura 5, e sintonizzare il circui¬ 
to fino ad ottenere la massima pro¬ 
duzione di luce da parte delPele- 
mento a gas. 

Togliere quindi questa lampada, 
ed il circuito di accoppiamento do¬ 
po aver completato la sintonia. Du¬ 
rante il funzionamento, è bene che 
il filamento della valvola 1B3 as¬ 
suma il classico colore rosso che 
si riscontra nei diodi montati sui 
trasformatori EAT nei ricevitori 
televisivi. 


PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

A causa del costante pericolo di 
scossa che sussiste nei confronti di 
entrambi i sistemi descritti, il con¬ 
trollo del funzionamento deve esse¬ 
re svolto sempre stando dietro ad 
una specie di barriera di legno, sul¬ 
la quale deve essere applicato un 
cartello recante la dicitura «vieta¬ 
to Taccesso alle persone non auto¬ 
rizzate». Una volta che questa pre¬ 
cauzione sia stata adottata, Tappa- 
recchio può essere messo in funzio¬ 
ne anche in prossimità di una fi¬ 
nestra aperta, oppure in qualsiasi 
altra posizione adeguata. 

L'impianto può anche essere mes¬ 
so in funzione all'esterno, preferi¬ 
bilmente in un giardino privato, o 
comunque in una zona non accessi¬ 
bile agli estranei, a patto che si pre¬ 
vedano adeguati mezzi di protezio¬ 
ne contro la pioggia e l'umidità, ed 
a patto anche che si adottino tutte 
le precauzioni necessarie per evita¬ 
re danni al prossimo ed alle cose 
altrui. 

Adottando i valori dei componen¬ 
ti elencati nell'apposito elenco, è 
suggeribile predisporre il filo di ec¬ 
citazione ad un'altezza di circa 1 
m dal suolo, a seconda delle carat¬ 
teristiche locali di vento e delTumi- 
dità atmosferica media. 

Quando è necessario compiere 
questo esperimento su di una pian¬ 
ta di una certa altezza, soprattutto 
durante i momenti in cui la pianta 
viene innaffiata, è senz'altro conve¬ 


niente disattivare il dispositivo, e 
collegare il resistore RI tra la mas¬ 
sa ed il filo di scarica, se si tratta 
del primo apparecchio. 

Durante l'innaffiatura, evitare nel 
modo più assoluto di bagnare Tap- 
parecchiatura elettronica e l'elemen¬ 
to di scarica ad alta tensione. Una 
volta completato il lavoro di manu¬ 
tenzione e di assistenza della pian¬ 
ata, è alla fine possibile togliere il 
cortocircuito di sicurezza, portarsi 
alla distanza necessaria, e rimette¬ 
re in funzione il dispositivo. 

Per evitare qualsiasi conseguen¬ 
za dannosa, rammentare sempre in 
primo luogo le norme di sicurezza. 
Ciò che è più importante, è — co¬ 
me già si è detto — evitare nel mo¬ 
do più assoluto che l'impianto pos¬ 
sa essere manomesso da persone 
non appositamente addestrate. 


COSA CI SI PUÒ' ASPETTARE 
COME RISULTATO 

Secondo i dati forniti dal Dr. K. 
Stern e da altri, a seguito dell'ap¬ 
plicazione del trattamento di cui si 
è detto si può prevedere un au¬ 
mento del 45% nello sviluppo di 
un vegetale ben coltivato. 

Tali miglioramenti nel rendimen¬ 


to possono essere valutati in modo 
determinante, tramite il confronto 
diretto con piante analoghe colti¬ 
vate durante il medesimo periodo 
di tempo, senza sottoporle al tratta¬ 
mento di cui si è detto. 

Occorre però precisare che per 
alcuni tipi di vegetali il migliora¬ 
mento nello sviluppo non viene ri¬ 
scontrato a meno che Tinnaffiamen- 
to non sia molto più abbondante di 
quello normalmente necessario. I 
piselli e le carote fanno parte di 
questa categoria. 

Occorre anche aggiungere che il 
trattamento elettrico deve essere ar¬ 
restato, almeno così sembra, se le 
giornate sono molto calde e se le 
piante sottoposte al trattamento ri- 
sultano^sposte ad un sole intenso. 
A tale riguardo, un semplice circui¬ 
to a relè, azionato da una cellula 
fotoelettrica, collegato in serie alla 
linea di alimentazione può costitui¬ 
re un adeguato mezzo automatico 
di controllo che interrompe la linea 
quando si presentano le condizioni 
di cui sopra. 

Naturalmente, per fornire il nu¬ 
trimento fondamentale ai vegetali 
trattati, onde favorirne lo sviluppo 
anche secondo il metodo naturale, 
è sempre possibile usare anche dei 
fertilizzanti organici di tipo nor¬ 
male. 



fig. 5 - Schema ehtirwo dettagliato di im generatore di secali ad aita frequenzat 
medkinie il quale è possibile sottoporre i vegetati al irattartienlo mediante radia¬ 
zioni ad alta frequenza. L'uscìia positiva e quella di massa della valvola reitifl- 
cùirice svolgono la medesima furtzione della linea ad alta tensione neltesempio 
ptecedérUe. 
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ELENCO DEI COMPONENTI 


Circuito di figura 3 
RI = Da 5 a 20 MD. (0,5 W) 

R2 = 100.000 n (2 W) 

R 3 = Vedi testo 

CI == Condensatore a carta da 0,25 |iF ■ 7.500 V 
FI =: Fusibile da 1 A, con supporto 
SI = Interruttore a leva 

TI = Trasformatore per oscilloscopio, con secondari da 3.000 e 6,3 V 
VI = Rettificatrice ad alta tensione ad una sola semionda. In alternativa, è 
possibile usare un diodo (DI), tipo IR 67 D - 050H55FNN, come è 
evidenziato dalla linea tratteggiata 

Circuito di figura 5 
RI = 40.000 a (1 W) 

R2 = 50.000 a (1 W) 

R3 = 100.000 a (1 W) 

CI = Condensatore elettrolitico da 8 mF - 350 V 

C2 = Condensatore da 0,03 iiF ■ 600 V 

C3 = Condensatore da 0,001 olF - 600 V 

C4 = Condensatore da 0,03 p-F - 600 V 

C5 = Condensatore di sintonia da 360-1.000 pF (ad aria) 

C6 = Condensatore da 500 pF ■ 10.000 V 

C7 = Condensatore da 500 pF - 10.000 V 

VI = Valvola del tipo 6V6 

V2 = Valvola del tipo 1B3 

11 = Lampada al neon 

LI = Impedenza per A.F. da 2,5 mH 

TI = Trasformatore ad alta frequenza avvolto su tubo di cartone bache- 
lizzato del 0 30 mm, come segue: 

Avvolgimento 1-2: 

500 spire di filo di rame smaltato e ricoperto in seta, del diametro di 
0,1 mm. Questo avvolgimento può essere avvolto su un rocchetto 
separato, in grado di scorrere sul tubo di cartone bachelizzato. Deve 
essere fìssalo in posizione tale da consentire il massimo accoppia¬ 
mento rispetto alFavvolgimento 3-4. In fase di messa a punto, potrà 
essere necessario aumentare o diminuire il numero delle spire di 
questo avvolgimento, a seconda delle esigenze. 

Avvolgimento 3-4: 

12 spire di conduttore di rame smaltato del diametro di 0,8 mm, 
spaziate di 0,8 mm, con distanza di circa 10 mm rispetto alFavvolgi- 
mento 5-6 

Avvolgimento 5-6: 

4 spire filo di rame smaltato del diametro di 0,6 mm, spaziate di 0,6 
mm 


Occorre però rilevare che alcune 
piante si comportano in modo di¬ 
verso, senza cioè denotare una rea¬ 
zione uniforme. Parlando sotto il 
profilo elettronico, essendo esse or¬ 
ganismi viventi, accade che alcune 
specie utilizzano Tenergia conte¬ 
nuta nel terreno per provocare rea¬ 
zioni che portano alla produzione 
ed alla crescita di cellule, tessuti, 
ecc. Per contro, in altri tipi di pian¬ 
te si producono fenomeni di fer¬ 
mentazione, che danno sintomi ne¬ 
gativi sotto il profilo della fotosin¬ 
tesi. 

Sotto molti aspetti, le piante pos¬ 
sono essere considerate come semi- 
conduttori organici, per cui, almeno 
apparentemente, sono in grado di 
condurre elettroni, il cui passaggio 
provoca fenomeni secondari che in¬ 
fluiscono a volte in modo vantag¬ 
gioso ed a volte in modo deleterio 
nei confronti dello sviluppo. 

In ogni modo, si può anche af¬ 
fermare che, almeno fino ad oggi, la 
scienza non è stata in grado di 
chiarire perfettamente tutti i feno¬ 
meni inerenti al trattamento descrit¬ 
to. Non resta quindi per il Lettore 
che realizzare Papparecchiatura de¬ 
scritta, in una delle versioni o in 
entrambe, e studiare una propria ca¬ 
sistica, nei confronti di vari tipi di 
piante, di vegetali, di fiori, ecc., a- 
nalizzando poi i risultati sistema¬ 
ticamente. 

Dal canto nostro, saremo ben lie¬ 
ti di informare il nostro vasto pub¬ 
blico di Lettori nelPeventualità che 
qualcuno di essi voglia comunicar¬ 
ci a suo tempo i risultati ottenuti. 


UK 871 

COMANDO 
AUTOMATICO 
DEI PROIETTORI 
PER DIAPOSITIVE 


L'UK 871 permette di ef¬ 
fettuare, oltre al coman¬ 
do a distanza del proiet¬ 
tore, ii commento so¬ 
noro e vocaie delle dia¬ 
positive, con perfetto 
sincronismo. 

Questo dispositivo ha la 
particoiarìtà di disporre 
di un oscillatore di bas¬ 
sa frequenza incorpora¬ 
to e, in tal modo, co¬ 
stituisce un'apparecchia¬ 
tura compieta ed indi- 
pendente. 


li valore deiia frequenza 
delTosciilatore è stato 
scelto in modo da evi¬ 
tare che il passaggio da 
una diapositiva ali'aitra 
possa avvenire in segui¬ 
to a deiie frequenze spu¬ 
rie che siano presenti 
nei commento sonoro. 
Per l'aiimentazione di 
questo apparecchio si 
consiglia l’UK 695. 

Prezzo netto imposto 
L. 5.500 
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SERRATURA 
ELETTRONICA 
A COMBINAZIONE 
.i..>uDo.ie DI QUATTRO CIFRE 


Si descrìve un ststema di ser^ 
ratura (<dettronica» a quat¬ 
tro cifre scelte a piacere me¬ 
diante pulsanti. Questo siste¬ 
ma lavora in combinazione 
con una normale serratura 
a meccanica » elettrica. Per 
aprire la porta è necessario 
effettuare la combinazione 
scelta entro un tempo ben de¬ 
terminato. Questo fattore li¬ 
mita le probabilità che la por¬ 
ta venga aperta da un intrusa 
che per caso (probabilità dì 
1 su 210) riuscisse ad azzec¬ 
care la combinazione segreta 
scelta dal proprietario delPap- 
partameoto. 



asta aprire e scorrere un 
quotidiano per rendersi 
conto come i furti anche 
nelle abitazioni private siano al¬ 
l'ordine del giorno. In molti casi, 
l’azione dei ladri è agevolata dalla 
disattenzione delle persone interes¬ 
sate. 1 «moderni ladri» conoscono 
ormai i segreti anche delle più com¬ 
plicate serrature meccaniche e per¬ 
tanto è molto facile con i loro «stru¬ 
menti di lavoro» penetrare agevol¬ 
mente e indisturbati in qualsiasi 
appartamento o abitazione. Attual¬ 
mente sono in commercio vari si¬ 
stemi di allarme; alcuni basati sul- 
Teffetto Doppler, sfruttato sia con 
onde ultrasonore (ultrasuoni) sìa 
con microonde (in questo caso, la 
sorgente di energia a microonde è 


costituTta dai diodi Gunn). Questi 
sistemi di allarme sono indubbia¬ 
mente molto efficaci in quanto il 
minimo spostamento o movimento 
di un oggetto o di una persona può 
mettere in funzione l’allarme costi¬ 
tuito da una sirena, da un campa¬ 
nello, ecc. Questi dispositivi di al¬ 
larme vengono solitamente sistema¬ 
ti ed installati airinterno delle abi¬ 
tazioni stesse. E’ fuori dubbio però 
che se l’intruso o il ladro potesse 
essere arrestato già sulla porta del¬ 
l’abitazione, le sue possibilità di fa¬ 
re man bassa dei preziosi o di altri 
oggetti di valore contenuti nell’ap¬ 
partamento sarebbero notevolmente 
ridotte. E’ per questo motivo che 
noi presentiamo ai nostri lettori 
questa «serratura elettronica» la cui 



Fig. 1 - Schema a blocchi della serratura elettronica. In a) sia runita elettronica che la serratura elettrica vengono alimentate 
da una tensione continua di batteria con valore da 8 a 12 V. In b) il sistema è alimentato dalla tensione della rete. In que- 
sto caso, per l’unità elettronica e per la serratura elettrica sono previste tensioni di alimentazione separate. 
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chiave è costituita da una oppor¬ 
tuna combinazione di 10 numeri. 
La serratura elettronica sarà ag¬ 
giunta alla normale serratura a 
chiave già installata nella porta di 
ingresso. 

Abbiamo detto che la serratura 
elettronica al posto della chiave 
impiega una pulsantiera con 10 
pulsanti numerati. Solo se si riesce 
a realizzare la combinazione dei 
numeri prefissata, la serratura elet¬ 
tronica potrà funzionare, e quindi 
aprire la porta. Potrà capitare che 
uno dimentichi la combinazione 
prefissata; se però la combinazione 
di numeri prefissata corrisponde, 
supponiamo, alla data di nascita 
del padrone o delfinquilino del- 
Tappartamento, la dimenticanza ov¬ 
viamente sarà meno facile! Ad 
ogni modo, la combinazione di nu¬ 
meri scelta potrà essere scritta in 
un angolino, per esempio, della 
carta d’identità o della patente per 
cui il suo reperimento in caso di di¬ 
menticanza risulterà agevolato. 

Prototipi di serrature elettroni¬ 


che come quella che noi descrive¬ 
remo sono già stati installati in va¬ 
rie abitazioni e hanno dato ottimi 
risultati. La combinazione dei nu¬ 
meri può essere variata di tanto in 
tanto, e di conseguenza, la serratu¬ 
ra elettronica può avere una vita 
molto lunga. 

DESCRIZIONE 
DEL CIRCUITO 

In fig. la è riportato uno sche¬ 
ma a blocchi nel quale Paìimenta- 
zione della serratura elettronica è 
effettuata per mezzo di una batte¬ 
ria da 8 a 12 V; in fig. Ib invece è 
riportato uno schema a blocchi nel 
quale la serratura elettronica è ali¬ 
mentata dalla rete a 220 V, 50 Hz. 
In questo secondo caso è bene che 
il sistema di alimentazione della 
parte elettronica vera e propria del¬ 
la serratura risulti separata dalTali- 
mentazione di potenza della serra¬ 
tura elettrica; ciò per evitare che 
si verifichi un abbassamento della 
tensione di alimentazione della se¬ 


zione elettronica durante il periodo 
in cui viene attivata la serratura 
elettrica. 

La parte elettronica della serra¬ 
tura è costituita da due unità: e 
cioè da una piccola scatoletta con¬ 
tenente i dieci pulsanti numerati 
e da una seconda unità che costi¬ 
tuisce il «cuore» stesso della serra¬ 
tura. Un cavo schermato a undici 
conduttori serve a collegare le due 
unità. 

In fig. 2 è riportato lo schema 
della unità elettronica vera e pro¬ 
pria. Il circuito contiene quattro 
interruttori controllati al silicio tipo 
BRY39 ( Philips ) indicati nello 

schema con THl.TH4. Il gate 

(porta) di catodo di ciascuno di 
questi interruttori controllati al si¬ 
licio è collegato ad un terminale 
di un interruttore-pulsante; la scel¬ 
ta su quale degli interruttori (quat¬ 
tro) debba essere collegato il gate 
è arbitraria. Questo collegamento 
fissa univocamente sia i quattro 
numeri della combinazione scelta 
sia la sequenza con la quale gli 



Fig. 2 - Schema elettrico dell’unità elettronica. 
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interruttori-pulsanti debbono essere 
azionati. 

I quattro interruttori controllati 
al silicio sono collegati in serie; 
ognuno di essi inizierà a condurre 
tutte le volte che il suo gate di ca¬ 
todo diventa positivo, ma ciò sol¬ 
tanto nel caso in cui il relativo ano¬ 
do sia già positivo. 

L’anodo dal canto suo, può di¬ 
ventare positivo solo nel caso in 
cui il diodo controllato al silicio 
che lo precede si trovi in conduzio¬ 
ne (ad eccezione di THl): in al¬ 
tre parole, THl dovrà condurre pri¬ 
ma di TH2, e così via. La sequenza 
della combinazione dei numeri di¬ 
pende proprio da questo meccani¬ 
smo. Quando viene premuto il pul¬ 
sante collegato a THl, quest’ultimo 
entrerà in conduzione, e di conse¬ 
guenza l’anodo del successivo TH2 
diventerà positivo. In queste con¬ 
dizioni, se verrà premuto il pul¬ 
sante adatto anche TH2 entrerà in 
conduzione. I successivi TH3, TH4 
funzionano allo stesso modo, e per 
tanto quando tutti e quattro gli in¬ 
terruttori controllati al silicio si tro¬ 
veranno in conduzione, il catodo 
di TH4 risulterà positivo, e sicco¬ 
me esso è collegato alla base del 
transistore TRI, tramite il resistere 
R14, anche il transistore TRI ini¬ 
zierà a condurre. Ovviamente, in 
queste condizioni, anche il transi¬ 
store TR2 entrerà in conduzione, e 
pertanto potrà fornire la corrente 
necessaria ad attivare la serratura 
e ad aprire di conseguenza la porta. 

L’azionamento di uno dei pul¬ 
santi collegato ad un interruttore 
controllato al silicio produce un 
gradino di tensione che viene dif¬ 
ferenziato dai condensatori rispet¬ 
tivamente C2, C4, C6 oppure C8. 
L’impulso positivo prodotto in se¬ 
guito a questa differenziazione (la 
cui ampiezza è sufficiente a far en¬ 
trare in conduzione 1 ’interruttore 
controllato al silicio) viene appli¬ 
cato di volta in volta al gate del 
relativo interruttore controllato al 
silicio. 1 condensatori C3, C5, C7 
e C9 sono stati aggiunti allo scopo 
di costituire un ritorno verso il ne¬ 
gativo dell’alimentatore per tutte le 
tensioni spurie di interferenza. 

Azionando uno dei pulsanti col¬ 
legato ad un terminale di tipo E 
non si fa altro che applicare tensio¬ 
ne positiva di alimentazione al ga¬ 


te anodico di THL In seguito a 
ciò, THl risulterà bloccato, e di 
conseguenza risulteranno bloccati 
tutti gli altri interruttori controlla¬ 
ti al silicio che in precedenza si 
trovavano in conduzione. In queste 
condizioni, se si vuole aprire la 
porta bisognerà rieffettuare la com¬ 
binazione dei numeri nella sequen¬ 
za prevista. 

Questa particolarità impedisce 
che la porta possa essere aperta da 
una persona che pur non conoscen¬ 
do la combinazione della sequenza 
dei numeri ne abbia indovinato per 
caso qualcuno. Infatti, una condi¬ 
zione per fare passare un interrut¬ 
tore controllato al silicio dalla con¬ 
dizione di conduzione alla condi¬ 
zione di non conduzione è quella 
di rendere il gate anodico più po¬ 
sitivo dell’anodo. 1 diodi DI e D2 
rendono la tensione presente sul¬ 
l’anodo di THl circa 1,4 V inferio¬ 
re al valore della tensione di ali¬ 
mentazione. Quando viene premuto 
un pulsante errato, sul gate anodico 
viene applicata tramite il relativo 
interruttore, tutta la tensione di ali¬ 


mentazione, e di conseguenza THl 
verrà bloccato. La stessa cosa suc¬ 
cede nel caso in cui al gate anodico 
di THl venga applicata la tensione 
di alimentazione tramite il transi¬ 
store TR3 che in questo caso fun¬ 
ziona da interruttore come vedre¬ 
mo tra poco. 

La sezione elettronica di questa 
serratura elettrica incorpora anche 
un circuito che limita il tempo di 
attivazione di tutto il complesso. 
Questo circuito limitatore di tem¬ 
po entra in funzione nel momento 
in cui viene premuto il primo pul¬ 
sante corretto; vale a dire, nel mo¬ 
mento in cui THl comincia a con¬ 
durre. In queste condizioni, il ca¬ 
todo di THl diventa positivo, e di 
conseguenza, è in grado di caricare 
tramite il potenziometro RI 7 il con¬ 
densatore Cll. Trascorso un certo 
periodo di tempo, che potrà essere 
fissato a piacere, la tensione di base 
del transistore TR4 assumerà un 
valore tale da far entrare in condu¬ 
zione il transistore TR4, e di con¬ 
seguenza anche il transistore TR3; 
TH3 in condizione di conduzione 



-Filo isolato 



Tonninali per la pulsantiera mento con batteria) 


Fig. 5 ' a) Disposizione dei componenti sulla piastra forata, b) Collegamenti da 
effettuare tra i vari componenti montati sulla piastra forata. 
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hig^ 5 - c) Prototipo della piastra a circuito stampato deìl'anita elettronica. 


non fa altro che applicare al gate 
anodico di THl la tensione di ali¬ 
mentazione, e di conseguenza, THl 
verrà nuovamente bloccato. Succe¬ 
de in altre parole che, se la sequen¬ 
za della combinazione corretta non 
viene effettuata entro un determina¬ 
to periodo di tempo, il circuito ri¬ 
tornerà nella sua condizione inizia¬ 
le. 11 potenziometro RI7 permette 
di regolare questo tempo di attiva¬ 
zione del sistema tra 0 e 30 secon¬ 
di. Il valore di tempo prefissato 
mediante RI7 comprende il tempo 
complessivo di azionamento di tut¬ 
to il sistema, vale a dire sia il tem¬ 
po impiegato per premere i pul¬ 
santi corretti sia il tempo durante 
il quale la serratura rimane aperta. 


Di conseguenza, maggiore sarà il 
tempo impiegato per effettuare la 
selezione, minore sarà il tempo in 
cui la porta potrà rimanere aperta. 

Appena THl risulterà bloccato, 
il condensatore elettrolitico Gli si 
scaricherà abbastanza rapidamente 
attraverso il diodo D3 e il resistore 
R3. Ovviamente, nel caso venisse 
omesso D3, il condensatore GII si 
scaricherebbe molto più lentamen¬ 
te. 

ALIMENTAZIONE 
DEL SISTEMA 

La tensione di alimentazione di 
questo sistema di serratura elettro¬ 
nica può avere valori compresi tra 



Fig. 4 - Disposizione dei vari componenti che costituiscono il sistema di serratura 
elettronica. 


8 e 12 V; nel caso il sistema venga 
alimentato mediante batterie, sa¬ 
ranno sufficienti sei elementi singoli 
da 1,5 V dato che la corrente in 
condizione di riposo è nulla. Il con¬ 
sumo di corrente del sistema quan¬ 
do la serratura è aperta dipende 
ovviamente in gran parte dal tipo 
di serratura impiegata; valori tipici 
oscillano tra 0,2 A e 1 A. Pertanto, 
siccome la serratura rimane aperta 
soltanto per un massimo di 15 se¬ 
condi, la vita delle batterie sarà 
abbastanza lunga. 

Nel caso il sistema venga alimen¬ 
tato dalla tensione di rete (fig. Ib), 
per ottenere la tensione di alimen¬ 
tazione si dovrà impiegare un nor¬ 
male trasformatore per accensione 
di filamenti da 6,3 V/10....20 W. 
Per l’unità elettronica, questa ten¬ 
sione viene raddrizzata e livellata, 
mentre per l’alimentazione della 
serratura vera e propria, essa viene 
semplicemente raddrizzata. Questa 
tensione fa sì che la serratura vibri 
leggermente, e produca, quando è 
aperta, il caratteristico ronzio a 50 
Hz; ovviamente quando si sente 
questo ronzio significa che la porta 
è aperta. 

COSTRUZIONE 

L’unità elettronica viene realiz¬ 
zata su un pannello perforato con 
dimensioni di 5 cm x 16 cm; i fori 
sono metallizzati e distanti l’uno 
dall’altro 0,5 cm. La fig. 3 indica 
la disposizione dei componenti su 
di un lato di questo pannello men¬ 
tre la figura 3b indica i collegamen¬ 
ti da fare sul lato opposto del mede¬ 
simo. 

L’unità elettronica ed il relativo 
circuito di alimentazione (o le bat¬ 
terie) vengono sistemate in una pic¬ 
cola scatoletta le cui misure sono 
approssimativamente 20 cm x 14 
cm X 10 cm. Un’altra scatoletta più 
piccola con dimensioni di circa 14 
cm X 8 cm X 6 cm è richiesta per 
la pulsantiera (fig. 5). 

La pulsantiera può essere appli¬ 
cata al di fuori della porta in cor¬ 
rispondenza della scatoletta com¬ 
prendente l’unità elettronica siste¬ 
mata dalla parte opposta della me¬ 
desima come indicato in fig. 4; op¬ 
pure l’unità elettronica potrà essere 
sistemata in una parete nelle im¬ 
mediate vicinanze della porta. 
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Il tipo di serratura elettrica in¬ 
dicato nella fotografia (fig. 7) è 
uno di quelli applicabili al telaio 
della porta e il nostro sistema è 
stato appunto realizzato con questo 
tipo di serratura. Il cavo che col¬ 
lega Tunità elettronica alla serra¬ 
tura può essere sistemato sia lungo 
il telaio della porta sia sotto la por¬ 
ta medesima. 


FORMAZIONE 
DELLA COMBINAZIONE 


POSSIBILITÀ’ DI APERTURA 
DELLA PORTA USANDO 
COMBINAZIONI E SEQUENZE 
DI NUMERI DIFFERENTI 
DA QUELLA FISSATA 


Una persona che sapesse che la 
porta può essere aperta mediante 
opportuna combinazione di 4 nu¬ 
meri, avra 1 probabilità su 10.000 Fig. 6 ~ Una vista interna del prototipo deWunità elettronica. 


La combinazione per aprire la 
porta viene fissata collegando i ter¬ 
minali dairi,2.... allo 0, ai rispet¬ 
tivi terminali contrassegnati con le 
lettere A, B, C, D, E (fig. 2). 

Si tenga presente che in questa 
maniera vengono fissati non solo 
i numeri della combinazione ma 
anche la sequenza con la quale 
questi numeri debbono essere for¬ 
mati. 

Per esempio, se sono stati effet¬ 
tuati i seguenti collegamenti: 
tra i terminali 2 e il terminale A 

tra i terminali 5 e il terminale B 

tra i terminali 3 e il terminale C 

tra i terminali 3 e il terminale D 

e se i terminali 1, 4, 6, 7, 8 e 9 ven¬ 

gono collegati ai terminali con let¬ 
tera E, la combinazione che potrà 
aprire la porta sarà formata da que¬ 
sti numeri disposti in questa se¬ 
quenza: 2503; se invece si effettu¬ 
asse quest’altra combinazione e 
cioè 2053 nella quale vengono u- 
sati gli stessi numeri della vera com¬ 
binazione ma disposti con una di¬ 
versa sequenza, la porta non potrà 
essere aperta al primo tentativo di 
formazione della combinazione (ve¬ 
di più avanti). Nella fig. 3b in bas¬ 
so sono riportati i terminali con le 
lettere relative alla formazione del¬ 
la combinazione. 


Fig. 5 - Prototipo della serratura elettronica descritta: a sinistra è riportata Funità 
elettronica, a destra la pulsantiera. 


di riuscire ad aprire la porta. Se 
questa stessa persona sapesse che i 
quattro numeri necessari per la 
combinazione sono diversi Tuno 
dalPaltro maggiori possibilità di 
aprire la porta in quanto in questo 
caso le possibilità sono di 1 a 5.000. 
Infine, se questa stessa persona sa¬ 


pesse come funzionano questi siste¬ 
mi di serrature elettroniche avreb¬ 
be ancora maggiori probabilità di 
riuscire ad aprire la porta. La por¬ 
ta può essere aperta anche nel ca¬ 
so in cui venga ripetuta svariate 
volte l’esatta combinazione dei nu¬ 
meri ma con una successione diver- 
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Fig. 7 - Tipo di serratura elettrica impie¬ 
gata nel sistema descritto 


sa a quella fissata inizialmente. Ciò 
per il semplice fatto che un inter¬ 
ruttore controllato al silicio una 
volta portato in conduzione rimane 
in questa condizione fino a quando 
non viene premuto un pulsante er¬ 
rato. 

Per comprendere come ciò possa 
accadere facciamo un esempio: sup¬ 
poniamo che la combinazione cor¬ 
retta sia la seguente: 2503. Premen¬ 
do i pulsanti in modo da formare 
questo numero, succederà che pri¬ 
ma entrerà in conduzione THl 
(fig. 2), quindi TH2, successiva¬ 
mente TH3 ed infine TH4 il quale 
provvederà ad aprire la porta. Con¬ 


ELENCO DEI MATERIALI 

Unità Elettronica 



RI 

resistore a carbone 5,6 Mi - 0,5 W 


R2-R5-R8-R11 

resistori a carbone 1 MÌ1 - 0,5 W 


R3-R6-R9-R12 

resistor! a carbone 10 kO - 0,5 W 


R4-R7-R10-R13 

resistori a carbone 2,2 kX2 - 0,5 W 


R14-R16-R18 

resistori a carbone 1 kXI - 0,5 W 


R15 

resistore a carbone 100 H - 0,5 W 


R17 

potenziometro a carbone 220 Mi - 0,5 W 


R19 

resistore a carbone 560 fi - 0,5 W 


CI 

condensatore elettrolitico 33 nF - 16 V 


C2-C4-C6-C8 

condensatori poliestere 0,33 mF - 250 V 


C3-C5-C7-C9 

condensatori poliestere 0,01 im-F - 250 V 


CIO 

condensatore elettrolitico 15 pF - 16 V 


Cll 

condensatore elettrolitico 470 pF - 6,3 V 


D1-D2-D4 

diodi al silicio BAX13 


D3 

diodo al germanio AA119 


TH1-TH2-TH3-TH4 

tiristori-tetrodo BRY39 


TRI-TR4 

transistori al silicio pnp BC108 


TR2 

transistore al silicio npn BDY20, BDY38 

2N305\o BD131 


TR3 

transistore al silicio pnp BC178 


Tutti i semiconduttori sono Philips - Elcoma 


Unità pulsantiera 



da SI a SIO 

interruttori a pulsante - qualsiasi tipo 


Alimentatore 



C : 

condensatore elettrolitico 2000 pF - 25 V 


D1-D2 : 

diodi al silicio BY126 


F : 

fusibile da 1 A - qualsiasi tipo 


S : 

interruttore - qualsiasi tipo 


T : 

trasformatore con secondario da 6,3 V qualsiasi 

tipo 

L 

serratura elettrica da 6 a 10 V da 1 A max qualsiasi tipo 

Il transistore BD131 

è un transistore incapsulato in plastica (TO-126) 

e si 

presenta diversamente da quello riportato nella figura che è invece 

un 

2N3055. 




sideriamo ora che cosa succedereb¬ 
be nel caso in cui questo numero 
venisse formato alPincontrario, e 
cioè, anziché 2503, venissero pre¬ 
muti i pulsanti in modo da for¬ 
mare 3052. 

— pressione del pulsante 3: non 
succede nulla 

— pressione del pulsante 0: non 
succede nulla 

— pressione del pulsante 5: non 
succede nulla 

— pressione del pulsante 2: THl 
inizia a condurre. 

Se questa sequenza di numeri 
viene ripetuta avremo: 

— pressione del pulsante 3: THl 
conduce 

— pressione del pulsante 0: THl 
conduce 

— pressione del pulsante 5: THl 
e TH2 conducono 

— pressione del pulsante 2: THl 
e TH2 conducono. 

E’ facile capire come componen¬ 
do quattro volte di seguito i quat¬ 
tro numeri corretti ma disposti in 
ordine diverso da quello inizialmen¬ 
te scelto, si potrà riuscire ad aprire 
la porta. 

Ma attenzione! Questa operazione 
deve essere effettuata entro i 30 se¬ 
condi fissati, come abbiamo visto, 
da R17. 

Una indicazione più esatta sulle 
probabilità di aprire la porta per 
caso ignorando la sequenza dei nu¬ 
meri è data dalla seguente espres¬ 
sione: 

4!.6! 4 3 2 1 1 


10! 10 9 8 7 210 

Vale a dire la possibilità è di 

uno su 210. 

Siccome questa è una probabilità 
abbastanza bassa è per questo mo¬ 
tivo che nel sistema è stato incor¬ 
porato il ritardo compreso tra 0 e 
30 secondi. In questo modo non è 
più possibile calcolare esattamente 
la probabilità di aprire la serratu¬ 
ra mediante una selezione a caso, 
dato che ciò dipende sia dalla velo¬ 
cità con cui vengono premuti i pul¬ 
santi sia dalTesatto valore del ritar¬ 
do fissato da R17. 
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I Philips S.p.A. - Piazza IV Novembre, 3 - 20124 Milano 

I Desidero informazioni più dettagliate 
I sul registratore N 4418. 


Nome 

Via 


Città 


n. 




Cognome 














MISCELATORE 
AUDIO 
DI TIPO 
MODULARE 

prima parte a cura di L. BIANCOLI 


Le sorgenti di segnale attualmente disponibili 
per l'ascolto diretto o per la registrazione sono 
talmente numerose, che la descrizione di un 
, circuito specifico per ottenerne la miscelazione 
potrebbe soddisfare soltanto le esigenze di una 
parte degli interessati. Tuttavia, riteniamo che il 
miscelatore che viene qui descritto, in base ad 
un articolo pubblicato da Practical Wireless, co¬ 
stituisca una discreta soluzione del problema, in 
quanto si presta virtualmente all'impiego con 
qualsiasi tipo di sorgente. 11 progetto è stato inol¬ 
tre concepito prevedendo un gran numero di va¬ 
rianti, Il che rende interessaiite la realizzazione 
anche per quei lettori che non fossero in grado 
di progettare un circuito conforme alle proprie 
esigenze. 



n attento esame dei quattro schemi a blocchi 
illustrati alla figura 1 permetterà di compren¬ 
dere come sia possibile usare i diversi pre- 
amplificatori, il dispositivo di controllo del tono, Tam- 
plificatore di linea, ecc., per allestire un miscelatore 
di segnali a frequenza acustica che si presti alFimpiego 
nei campi della registrazione, deiramplificazione di¬ 
retta, deirascolto di dischi, e persino delle applicazioni 
ad alta fedeltà. 

Le combinazioni illustrate non sono che una parte 
di quelle possibili, in quanto — tanto per fare un 
esempio — la realizzazione è possibile anche nella 
versione stereofonica, realizzando semplicemente due 
unità identiche tra loro ed indipendenti. 

Ciascuna sezione di preamplificazione fornisce il 
medesimo livello del segnale di uscita, pari a 100 mV, 
e può essere collegata direttamente alla sezione di con¬ 
trollo di tono oppure all'ingresso delLamplificatore, in 
quanto entrambi questi dispositivi sono stati proget¬ 
tati in modo da poter accogliere un segnale di ingresso 
avente appunto il livello citato. 

La sezione di controllo del tono presenta un gua¬ 
dagno unitario, per cui fornisce un segnale di uscita 
anch'esso dell’ampiezza di 100 mV, in modo da con¬ 
sentirne l’applicazione diretta all’ingresso dell’ampli¬ 
ficatore. Di conseguenza, è possibile collegare all’am- 
plificatore vero e proprio qualsiasi numero di pre¬ 
amplificatori, sia direttamente, sia attraverso la sezio¬ 
ne di controllo del tono. Ciò permette di usare uno 
qualsiasi di essi o più di uno simultaneamente, con o 
senza il suddetto controllo di tono. 

La sezione di amplificazione presenta un’uscita no¬ 
minale di 1 V efficace, con un’impedenza adeguata- 
mente ridotta, e può quindi essere usata per pilotare 
un modulo amplificatore di potenza in grado di fun¬ 
zionare con un segnale di ingresso compreso tra un 
minimo di 500 mV ed un massimo di 1 V, oppure 
può essere impiegato per il collegamento ad un regi¬ 
stratore a nastro o all’ingresso di un radio ricevitore, 
o ancora all’ingresso di un amplificatore qualsiasi, pur¬ 
ché la sensibilità sia pari all’ampiezza del segnale di¬ 
sponibile in uscita. 

L’intera sezione di preamplificazione e l’amplifica¬ 
tore pilota possono essere alimentati sia attraverso bat¬ 
terie, sia attraverso un alimentatore da rete, che for¬ 
nisca una tensione continua di 18 V. 


LE DIVERSE COMBINAZIONI 

La sezione A della citata figura 1 rappresenta una 
delle combinazioni più semplici, ed è stata concepita 
per impieghi generali per poter disporre di un sem¬ 
plice miscelatore del tipo il cui aspetto è stato ripro¬ 
dotto nella foto accanto al titolo. 

Un dispositivo di questo tipo è particolarmente adat¬ 
to per l’impiego nel campo della registrazione su na¬ 
stro, in quanto è munito di due ingressi per microfo¬ 
no, di un ingresso per testina fonografica a bassa im¬ 
pedenza (con equalizzazione conforme alla curva 
R.I.A.A.), e di due ingressi per segnali a livello ele¬ 
vato, di cui uno di 200 mV, ed uno di 1 V. 

Il controllo di tono funziona esclusivamente nei 
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confronti degli ingressi microfonici e delPingresso 
« fono », mentre gli altri due ingressi fanno capo di¬ 
rettamente airuscita, per il collegamento airamplifi- 
catore. 

Il miscelatore comprende anche un misuratore di 
uscita (VU), abbinato ad un controllo, in modo che 
lo strumento possa essere predisposto per la lettura si¬ 
multanea a quella fornita dal misuratore di livello 
di solito presente sul registratore. 

La combinazione illustrata in B comporta i mede¬ 
simi canali di ingresso, ma è priva della sezione per il 
controllo del tono. La combinazione illustrata in C 
potrebbe essere adatta per Linstallazione in una pic¬ 
cola discoteca, in quanto dispone di un solo ingresso 
microfonico, di due ingressi fonografici, entrambi sog¬ 
getti al passaggio attraverso la sezione di controllo del 
tono, ed un ingresso per segnale ad alto livello, adatto 
a riprodurre i segnali provenienti da un registratore. 

Per le applicazioni particolari nel campo delLam- 
plificazione musicale, la combinazione illustrata infine 
in D presenta due ingressi microfonici e due ingressi 
per chitarra, con controlli di tono separati per cia¬ 
scuno di questi ultimi. In ogni caso, il misuratore di 
uscita è facoltativo, ma è consigliabile impiegarlo co¬ 
me indicatore di sovraccarico, come avremo occasione 
di chiarire meglio in seguito. 


LE PRESTAZIONI 

■In questo articolo verranno descritti diversi tipi di 
preamplificatori, ciascuno dei quali risponde a speci¬ 
fiche esigenze relative ad ogni tipo di sorgente di 
segnale, come segue: 

1 - Microfoni a bassa impedenza (da 25 a 600 fi). 

Ingresso diretto, senza necessità di interporre un 
trasformatore. Sensibilità di ingresso 50 |jlV. Li¬ 
vello di uscita 100 mV. Responso alla frequenza 
lineare entro ± 1 dB, da 30 a 30.000 Hz. Rap¬ 
porto tra segnale e rumore — 50 dB (Codice: 
Mie. Bassa Z). 

2 - Microfoni con trasformatore incorporato. Impe¬ 

denza compresa tra valori medi ed elevati. Sensi¬ 
bilità di ingresso 1 mV. Livello di uscita lOO mV. 
Responso alla frequenza lineare entro ± 1 dB 
da 20 a 30.000 Hz. Rapporto tra segnale e ru¬ 
more — 60 dB (Codice: Mie. Alta ZT). 

3 - Microfoni a cristallo. Alta impedenza. Sensibilità 

di ingresso 2 mV. Livello di uscita 100 mV. Re¬ 
sponso alla frequenza lineare entro ± 1 dB da 
30 a 12.000 Hz. Rapporto tra segnale e rumore 
— 50 dB. (Codice: Mie. Alta ZX). 


Fig. 1 - Schemi a blocchi illustranti quattro diverse combina' 
zioni di moduli miscelabili tra loro, in modo da soddisfare le 
più svariate esigenze. In « A» è illustrato lo schema a blocchi 
del prototipo^ « B » rappresenta unù versioìie priva di sezione 
di coiìtrollo del tono, mentre 0 C e v D » rappresentano altre 
due versioni, entrambe impieganti due diverse unità di can^ 
trolh del tono, lungo due diversi percorsi dei segnali dii 
ingresso. 



OnOBRE — 1973 


1343 

































































































































4 - Testina fonografica magnetica. Impedenza 

56 kn. Sensibilità di ingresso 5 mV. Livello di 
uscita 100 mV. Responso alla frequenza conforme 
alla curva R.I.A.A., del tipo illustrato alla figu¬ 
ra 2. Rapporto tra segnale e rumore — 60 dB 
(Codice: PU Mag.) • 

5 - Testina fonografica ceramica. Impedenza di in¬ 

gresso 2 MO. Sensibilità di ingresso 60 mV. 
Livello di uscita 100 mV. Responso alla frequenza 



Frequenza in Hz 

Fig. 2 - Grafico relativo alla curva di responso R.I.A.A. che 
viene conferita al modulo di preamplificazione al quale può 
essere collegata una testina fonografica di tipo magnetico. 



Fig. 3 - Altro grafico illustrante le diverse curve di responso 
che possono essere ottenute da parte dell’intero miscelatore, 
a seconda delle diverse posizioni che possono essere assunte 
dai comandi separati di tono, per il controllo indipendente 
delle frequenze gravi e di quell^acute. 


lineare entro ± 1 dB approssimativamente da 
20 a 20.000 Hz. Equalizzazione automatica do¬ 
vuta al valore elevato delLimpedenza di ingresso. 
Rapporto tra segnale e rumore — 50 dB. (Codice: 
PU Cer.). 

6 - Testina fonografica a cristallo. Impedenza di in¬ 

gresso circa 1 Mf2. Sensibilità di ingresso 
850 mV. Livello di uscita 100 mV. Responso alla 
frequenza lineare entro ± 1 dB, approssimativa¬ 
mente tra 20 e 20.000 Hz. Equalizzazione auto¬ 
matica dovuta al valore elevato delPimpedenza di 
ingresso. Rapporto tra segnale e rumore — 60 dB. 
(Codice: PU Crist.). 

7 - Chitarra elettrica. Impedenza di ingresso di valore 

medio, compreso tra 10 e 100 kn. Sensibilità 
di ingresso variabile da 50 a 100 mV. Livello di 
uscita 100 mV. Responso alla frequenza lineare 
entro ± 1 dB da 20 a 30.000 Hz. Rapporto se¬ 
gnale e rumore da — 50 a — 60 dB. (Codice: C). 

La sezione di controllo del tono può ricevere il 
segnale proveniente da uno qualsiasi dei suddetti pre- 
amplificatori, e fornisce un segnale di uscita di 100 mV, 
per cui — ripetiamo — può essere collegato diretta- 
mente alPamplificatore di linea. 

Le sue prestazioni sono le seguenti: con i comandi 
predisposti al centro della loro rotazione, il responso 
risulta sostanzialmente lineare, entro ± 1 dB, da 10 a 
80.000 Hz. L’effetto di attenuazione e di esaltazione 
separata per le frequenze più gravi e per quelle acute 
è illustrato nel grafico di figura 3, che mette in evi¬ 
denza la possibilità di esaltazione di 15 dB e di atte¬ 
nuazione di 12 dB alla frequenza di 40 Hz, oltre ad 
un’esaltazione di 15 dB e ad un’attenuazione di 12 dB 
alla frequenza di 20.000 Hz. Il rapporto tra segnale 
e rumore in questa sezione è migliore di — 90 dB. 
(Codice: CT). 

L’amplificatore di linea è stato dimensionato in mo¬ 
do da poter funzionare adeguatamente con il segnale 
di ingresso proveniente da uno qualsiasi dei preampli¬ 
ficatori citati, oppure dalla sezione di controllo del 
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Fig. 4 - «4» rappresenta la forma e le 
dimensioni di una delle basette isolanti 
di supporto sulle quali vengono allestiti 
i vari moduli; la sezione «B» rappre¬ 
senta uno dei moduli visti di profilo, in 
modo da evidenziare la sezione inferio¬ 
re e quella superiore, e la posizione 
della squadretta di supporto del poten¬ 
ziometro, mentre «C» chiarisce la tec¬ 
nica di installazione del potenziometro 
di controllo. Le misure riportate si 
intendono in millimetri. 
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tono, e presenta quindi una sensibilità di ingresso di 
100 mV. Il segnale disponibile in uscita presenta una 
ampiezza massima di 1 V efficace, su di un'impedenza 
del valore di circa 600 

II responso alla frequenza è sostanzialmente lineare 
tra 10 e 100.000 Hz, con un rapporto tra segnale e 
rumore pari a — 80 dB. 

Il segnale di uscita può essere applicato contem¬ 
poraneamente ad uno o più registratori a nastro o 
amplificatori, attraverso resistenze di uscita in serie, 
come vedremo in seguito. Il guadagno globale di que¬ 
sto amplificatore è regolabile, nel senso che la sensi¬ 
bilità di ingresso può essere aumentata (Codice: A.L.). 

Gli ingressi di linea non implicano Timpiego di pre¬ 
amplificatori separati, in quanto sono stati inseriti in 
una cosiddetta rete « passiva », attraverso la quale 
avviene Taccoppiamento diretto con Tamplificatore di 
linea. La sensibilità di ingresso è compresa tra un 
minimo di 200 mV ed un massimo di oltre 1 V efficace, 
con un'impedenza di valore pari approssimativamente 
a 10 kn. (Codice: Basso Livello Ingr.). 


CRITERI COSTRUTTIVI 

La tecnica costruttiva di ciascuno dei moduli di pre¬ 
amplificazione è stata concepita in modo tale che la 
relativa basetta a circuito stampato viene montata su 
di un piccolo schermo: questo — a sua volta — viene 
fissato mediante la ghiera che supporta il controllo di 
guadagno (VRl in ogni singolo circuito). 

Di conseguenza, ogni singolo modulo preamplifica¬ 
tore può essere installato su di un pannello frontale, 
mediante lo stesso dado che blocca il controllo di 
guadagno. 

L'unità di controllo del tono viene realizzata con 
una tecnica analoga, ad eccezione del fatto che sono 
presenti due potenziometri, e che entrambi vengono 
montati sul piccolo schermo, per essere poi fissati al 
pannello frontale. 

A sua volta, l'amplificatore di linea può essere sem¬ 
plicemente fissato mediante una squadretta di allumi¬ 
nio a struttura angolare (mm 10 x 10), oppure su di¬ 
stanziatori, a seconda delle preferenze del costruttore. 

Questa parte del dispositivo non deve essere neces¬ 
sariamente fissata al pannello frontale, ma deve es¬ 
sere installata ad una certa distanza dalla sezione di 
alimentazione da rete, o comunque dai relativi com¬ 
ponenti. 

Gli zoccoli di ingresso devono essere ben isolati dal 
pannello frontale, e devono essere accuratamente col¬ 
legati a massa attraverso una sola linea comune facente 
capo alla basetta di ciascun preamplificatore. È impor¬ 
tante rammentare che se il dispositivo al quale ci rife¬ 
riamo deve essere alimentato attraverso la rete a cor¬ 
rente alternata, i componenti che costituiscono la 
relativa sezione di alimentazione devono essere tenuti 
alla massima distanza possibile dalle basette di pre¬ 
amplificazione, interponendo preferibilmente uno 
schermo di .ferro di spessore adeguato, onde evitare 
l'introduzione di rumore di fondo. 

I dettagli costruttivi relativi alle basette di preampli¬ 
ficazione sono esattamente uguali per tutti i tipi, e 


corrispondono a quelli che vengono illustrati alla fi¬ 
gura 4. In questa figura, la sezione A mette in evi¬ 
denza le dimensioni della basetta in pianta, mentre la 
sezione B illustra i dettagli laterali. In ciascun caso, 
il potenziometro per il controllo del guadagno (VRl) 
deve essere installato nel modo illustrato nella sezione 
C della medesima figura. 



Fig. 5 - Versione modificata della basetta di cui alla figura 4, 
per consentire Vinstallazione dei due potenziometri necessari 
per la realizzazione della sezione di controllo del tono. Anche 
qui le misure sono in millimetri. 



big. 6 - Fotografia di una delle basette dopo la costruzione; 
si noti il particolare della squadretta che sostiene il poten¬ 
ziometro. 



Fig. 7 - Schema elettrico deWamplificatore di linea, costituito 
da tre stadi tutti dello stesso tipo: il primo e Fultimo fun¬ 
zionano con accoppiamento di emettitore. 
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Fig. 8 - Disegno in pianta del modulo contenente l'amplifica¬ 
tore di linea di cui alla figura 7. La disposizione dei compo¬ 
nenti è stata studiata in modo tale da consentirne la realiz¬ 
zazione eventualmente col metodo del circuito stampato. In 
basso sono state precisate le connessioni allo zoccolo dei tre 
transistori. 


La tecnica realizzativa della basetta per il controllo 
del tono è del tutto analoga, ad eccezione del fatto 
che i due controlli devono essere installati mediante 
due supporti, come si osserva alla figura 5. L'altezza 
di ciascuno di essi e la posizione del foro di fissaggio 
dipende naturalmente dalle dimensioni fisiche del po¬ 
tenziometro che viene usato. 

La figura 6 è una fotografia che rappresenta una 
delle suddette sezioni a montaggio ultimato, e chia¬ 
risce meglio i dettagli costruttivi, agli effetti della 
reciproca posizione delle due basette di supporto, e 
della squadretta alla quale viene fissato il potenzio¬ 
metro. 



SCHEMA DEI MODULI, E RELATIVE 
OPERAZIONI DI MONTAGGIO 

Ciascuno dei moduli di preamplificazione e la se¬ 
zione di controllo del tono possono essere collaudati 
separatamente a realizzazione ultimata, alimentandoli 
con una sorgente di 18 Vc.c,, costituita ad esempio 
da due batterie da 9 V collegate in serie tra loro, ed 
effettuando il controllo delle prestazioni con l'aiuto 
di un generatore di segnali « audio » e di un voltmetro 
elettronico, oppure applicando all'ingresso una sorgen¬ 
te adeguata di segnali, e collegandone l'uscita ad un 
amplificatore. 


Fig. 9 - Schema elettrico del modulo preamplificatore adatto L’AMPLIFICATORE DI LINEA 
al funzionamento con microfoni a bassa impedenza. 



Alimen. 

negativa 


Raccordo di ingresso 
isolato dal pannello 


q^cita per amplificatori di linea 
per controlio di tono 


Fig. 10 - Disposizione dei componenti sul modulo contenente 
il preamplificatore di cui alla figura 9. 



Fig. 11 - Fotografia illustrante l'aspetto tipico di alcuni mo¬ 
duli, e la posizione del relativo raccordo di ingresso. 


Per seguire un ordine razionale di costruzione, con¬ 
viene cominciare con Pamplificatore di linea (codice 
A.L.), in modo da consentire il collaudo dei preampli¬ 
ficatori, mano a mano che ciascuno di essi viene rea¬ 
lizzato. 

Il relativo schema elettrico è illustrato alla figura 7, 
mentre la figura 8 rappresenta la disposizione dei com¬ 
ponenti sulla relativa basetta di supporto. 

In questa sezione, come in tutti gli altri moduli, ad 
eccezione di quello relativo alla sezione di controllo 
del tono, si fa uso di un solo tipo di transistore, e pre¬ 
cisamente il tipo BC109 al silicio « n-p-n », che è fa¬ 
cilmente reperibile in commercio, e di tipo piuttosto 
economico. 

L'amplificatore di linea impiega tre transistori di 
questo tipo, sfruttando Tri come stadio di ingresso 
ad accoppiamento di emettitore, e Tr2 come stadio 
di amplificazione propriamente detto. 

La reazione negativa tra Tr2 e Tri, tramite il resi¬ 
stere di regolazione PRl, permette di ottenere un re¬ 
sponso lineare, ed anche di eseguire una certa messa 
a punto nei confronti del guadagno globale. Questo 
dispositivo di controllo deve essere regolato in modo 
tale che, con un segnale di ingresso avente un'ampiez¬ 
za di 100 mV, il segnale di uscita disponibile tra 
il terminale negativo del condensatore C6 e la massa 
presenti un'ampiezza pari esattamente ad 1 V efficace. 

Nell'eventualità che non si disponga di un genera¬ 
tore di segnali di bassa frequenza e di un voltmetro 
elettronico, il controllo PRl deve essere predisposto 
approssimativamente verso la metà della sua rotazione. 
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11 transistore di uscita Tr3 funziona anch’esso come 
stadio ad accoppiamento di emettitore, e permette di 
disporre di un'uscita a bassa impedenza. 

In seguito verranno forniti i dettagli relativi alla 
tecnica di impiego deiramplificatore lineare per pilo¬ 
tare più di un amplificatore di potenza o più di un 
registratore a nastro. 


IL PREAMPLIFICATORE MICROFONICO 
(Mie. Bassa Z). 

Lo schema elettrico di questa sezione è illustrato 
alla figura 9, mentre la figura 10 rappresenta la dispo¬ 
sizione dei componenti sulla relativa basetta. 


ELENCO DEI COMPONENTI 


Amplificatore di linea (A.L.) 

Tri, Tr2 e Tr3 ^ BC109 

PRl = Potenziometro miniatura a grafite 

semifisso da 10 kO - lineare. 


Resistor! 


RI = 150 kn 


R6 

— 

10 kSì 


R2 = 120 kiì 


R7 

= 

820 kn 


R3 = 1,5 kfi 


R8 

— 

2,2 kn 


R4 = 12 kn 


R9 

— 

1 kn 


R5 = 120 kn 


RIO 

= 

100 n 


Tutti i resistori sono 

da 

0,25 

w 

- 10%. 


Condensatori 

CI = 2,5 [xF - 25 

V 

C4 


2,5 ixF - 

25 

C2 = 2,5 [xF - 25 

V 

C5 


100 iJiF - 

25 

C3 = 100 [xF - 25 

V 

C6 

— 

10 [jiF - 

25 


Preamplificatore microfonico (Mie. Bassa Z) 

Tri. Tr2 ^ BC109 

Vrl — Potenziometro logaritmico da 10 kO 

Resistor! 


RI = 

1,2 

kn 

R6 = 

12 

kn 

R2 = 

12 

kn 

R7 = 

1 

kn 

R3 = 

12 

kn 

R8 

1 

kn 

R4 = 

120 

kn 

R9 = 

10 

kn 

R5 = 

120 

kn 

RIO = 

22 

kn 

Tutti i 

resistori sono da 

0,25 W - 

10%. 


Condensatori 

CI = 250 [xF - 25 V 

C2 = 50 ^F - 25 V 

C3 = 10 [xF - 25 V 


C4 ^ 
C5 = 


50 ^F - 25 V 
2,5 ijlF - 25 V 


Sezione di alimentazione 


TI 


di rete 


100 - 


I gn 

loT 


: Primario conforme alla tensione 
(eventualmente universale) 

Secondario 18 V - 100-150 mA 
MRl = Rettificatore a ponte da 18/20 V 
200 mA 

: 2.500 ^F - 25/30 V 
: 5.000 ixF - 25/30 V 
: Vedi testo (0,25 W) 

Lampada al neon - adatta alla tensione di rete. 
Ciascun preamplificatore necessita di una presa di 
ingresso a « jack » o di una presa per testina fono¬ 
grafica, di tipo isolato dal pannello. 


CI 

C2 

R 
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Fig. 12 - Schema elettrico della sezione di alimentazione da 
rete^ che è possibile allestire per disporre di una tensione di 
uscita di 18 V, con una corrente di oltre WO mA. Con que¬ 
sto dispositivo di alimentazione è possibile ottenere il rego¬ 
lare funzionamento di un miscelatore in grado di soddisfare 
praticamente qualsiasi esigenza. 



Fig. 13 - Fotografia del miscelatore completo a realizzazione 
ultimata. Si noti nelVangolo superiore sinistro la sezione di 
alimentazione adeguatamente schermata. 



Fig. 14 - Particolare della sezione di alimentazione: si noti la 
presenza dello schermo in materiale ferromagnetico, attra¬ 
verso il quale si evita Vintroduzione di rumore di fondo nei 
sensibili circuiti di ingresso. 
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Lo stadio di ingresso Tri funziona come amplifica¬ 
tore con base a massa, e stabilisce quindi un'impe¬ 
denza di ingresso di valore assai ridotto. Tr2 è invece 
uno stadio di amplificazione del segnale che funziona 
con reazione negativa dovuta alla presenza di R7 che 
si trova in serie alla capacità di filtraggio C4, colle¬ 
gata nel circuito di emettitore. Il valore di questo resi¬ 
stere può essere leggermente ridotto per conseguire un 
guadagno maggiore, se vengono usati microfoni con 
uscita molto bassa, sebbene non debba presentare però 
un valore inferiore a 680 onde evitare che il 
livello del rumore aumenti in modo preoccupante. 

Come accade nei confronti di tutti i preamplifica¬ 
tori, il segnale di uscita viene prelevato dal cursore del 
controllo di guadagno VRl, tramite il resistore in serie 
RIO, che diventa parte integrante della rete « passi¬ 
va » comune a tutti i preamplificatori. 

Per fornire un'idea più realistica della tecnica di 
allestimento dei diversi moduli, la figura 11 è una 
fotografia che illustra la sistemazione tipica di alcuni 
moduli, mettendone in evidenza la posizione rispetto 
ai relativi raccordi di ingresso. 


LA SEZIONE DI ALIMENTAZIONE DA RETE 

li consumo di corrente da parte dei preamplificatori, 
con una tensione di alimentazione di 18 V, varia tra 
un minimo di circa 2 mA, ed un massimo di 5 mA. 

L'amplificatore di linea assorbe invece una corrente 
di circa 10 mA, mentre la sezione di controllo del tono 
consuma approssimativamente 5 mA. 

In totale, allestendo quattro preamplificatori, un 
amplificatore di linea, e (ad esempio) una sola sezione 
di controllo del tono, il consumo globale ammonta ap¬ 
prossimativamente a 25 mA, la quale corrente può es¬ 
sere facilmente erogata da una batteria che fornisca 
una tensione di 18 V, con una certa economia di 
esercizio. 


Agli effetti delLalimentazione, grazie al basso con¬ 
sumo, è indubbiamente ideale l'impiego di due bat¬ 
terie da 9 V, collegate in serie tra loro. Se invece 
si desidera impiegare un maggior numero di unità di 
miscelazione, ed in particolare se il dispositivo viene 
realizzato nella versione stereo, per cui occorre rad¬ 
doppiare il numero dei preamplificatori, degli ampli¬ 
ficatori, ecc., è indubbiamente più economico ricorrere 
all'impiego di un alimentatore funzionante con la rete 
a corrente alternata. 

Un tipo di alimentatore, in grado di fornire una 
corrente di uscita notevolmente maggiore di 100 mA, 
è quello il cui schema elettrico è illustrato alla figu¬ 
ra 12 ( si consulti l'elenco dei componenti per quanto 
riguarda i dati relativi al trasformatore ed ai rettifi¬ 
catori) . 

Il resistore R deve presentare un valore pari ap¬ 
prossimativamente ad 1 kfi per un basso consumo, 
ed un valore inferiore nel caso di una corrente più 
intensa, a seconda delle esigenze. In particolare, quan¬ 
do tutti i circuiti di miscelazione funzionano, il valore 
di R deve essere regolato in modo da ottenere una 
tensione di 18 V ai capi della capacità C2. 

La figura 13 rappresenta in fotografia l'intero misce¬ 
latore a costruzione ultimata, visto dal di sotto, per 
mettere in evidenza sia la disposizione dei vari moduli 
e dei relativi raccordi di ingresso, sia la sezione di ali¬ 
mentazione, visibile nell'angolo superiore sinistro, ac¬ 
curatamente schermata per evitare che i circuiti di 
ingresso assai sensibili vengano influenzati dai campi 
magnetici dispersi, provenienti dal trasformatore di 
alimentazione. La figura 14 — infine — mette in 
evidenza il dettaglio della sezione di alimentazione, e 
chiarisce in modo abbastanza evidente la disposizione 
dei diversi componenti, ideale per ottenere la minima 
interferenza del rumore di fondo. 

Nella seconda ed ultima parte di questo articolo, di 
prossima pubblicazione, verranno forniti i dettagli rea¬ 
lizzativi dei restanti moduli di preamplificazione. 


RICEVITORE SUPERETERODINA 


UK 365 



27MH; 



Caratteristiche tecniche 

Gamma di frequenza: 26,965 27,255 MHz - Uscita B.F.: 

300 mV - Sensibilità: 1 m-V a 6 dB di rapporto segnale/di¬ 
sturbo - Alimentazione: 110-125-220-240 Vc.a. - Prese: anten¬ 
na esterna 75 n, cuffia o amplificatore. 


Si tratta di un apparecchio adatto a ricevere tutti i 23 canali 
della gamma GB. 

Il circuito, del tipo supereterodina, è costituito da 7 tran¬ 
sistori. 

Rispetto ad altri apparecchi del genere questa realizzazione 
presenta soluzioni circuitali di avanguardia, come ad esem¬ 
pio la sintonia a varicap. Il ricevitore è previsto per l’inseri¬ 
mento deH’amplificatore UK 195 in modo da consentire lo 
ascolto diretto in altoparlante da 8 fi. 

L'UK 365, inoltre presenta una presa d'uscita per il collega¬ 
mento ad una cuffia di impedenza 2000 H oppure all’ampli- 
ficatore UK 535 che presenta lo stesso aspetto estetico. 


1348 


OTTOBRE — 1973 



LE CARAnERISTICHE 
DELL’ALTOPARLANTE 

a cura di I. MASON 


1 trattati teorici vengono letti 
raramente, d'altronde non bi¬ 
sogna dimenticare che talvol¬ 
ta sono quasi indispensabil] 
per comprendere meglio la 
materia. In questo articolo 
tratteremo brevemente alcune 
caratteristiche degli altopar¬ 
lanti, inseriti in una cassa a- 
custica rigida e chiusa erme¬ 
ticamente. 


□ e grandezze meccaniche ri¬ 
levanti sono: forza (K), 
velocità (v), massa (m), 
cedevolezza (N), smorzamento o 
meglio resistenza di radiazione del¬ 
l’aria (D). Come dice la parola 
stessa, la cedevolezza è il contra¬ 
rio di rigidità ed è definita per mez¬ 
zo della costante di molla del si¬ 
stema meccanico. 

Si può descrivere il comporta¬ 
mento di molti vibratori meccanici 
(altoparlanti) attraverso equazioni, 


che mostrano analogie con circuiti 
oscillatori elettrici, Dal momento 
che per un elettronico è più facile 
visualizzare un sistema elettrico 
piuttosto che uno meccanico, ripor¬ 
tiamo per prima cosa una traduzio¬ 
ne per passare dalle quantità mec¬ 
caniche a quelle elettriche. 

Per il sistema meccanico valgo¬ 
no le seguenti equazioni: 

dv dK 

K — m- V — N- 

dt dt 

e K =:= D v 

e per quello elettrico: 

di du 

u = L- i = C- 

dt dt 

e u = Ri 

Basandosi sulle analogie tra que¬ 
ste relazioni si può ricavare diret¬ 
tamente l’equivalenza: 
forza (K) ^ tensione (u) 
velocità (v) -- corrente (i) 
massa (m) ^ autoinduzione (L) 
cedevolezza (N) ^ capacità (C) 
attenuazione (D) ^ resistenza (R) 


Il sistema meccanico può essere 
rappresentato come lo schema elet¬ 
trico di figura 1. 

Modifichiamo questo schema in 
cui è stata conglobata anche la re¬ 
sistenza interna complessa Zed del¬ 
la sorgente di forza eccitante in ma¬ 
niera tale che sia possibile aggan¬ 
ciarsi direttamente alla catena elet¬ 
trica; in special modo la sorgente di 
forza deve essere sostituita da un 
generatore di tensione. 

Il sistema meccanico ed elettrico 
sono legati uno all’altro per mezzo 
delle formule; 

K = B . 1 . i 
Ud = B • 1 • V 

B è l’induzione magnetica ed 1 è la 
lunghezza del filo dell’induttanza 
dell’altoparlante. Da queste formu¬ 
le segue per esempio; 

dv d u 

K =-Bli = m- (-) 

dt dt B1 

m du M 

i = - • — -C 

(Bl)2 dt BP 



Frg / - Sistema meccanico delValtoparlante rappresentato con lo schema elettrico. 
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i - K Ldl - N Ld2' N3 

Zs' Zed Cdl m Cd2 ^13 

Rdl ~ D Rd2 D3 

Fig. 2 - Schema elettrico delFaltopar- 
lante; questo schema è stato ricavato 

dallo schema meccanico (figura 1). 

La massa viene perciò sostituita 
con la capacità, come la cedevolez¬ 
za con Tautoinduzione, lo smorza¬ 
mento con la conduttanza 

D 1 

( - - —) 

(Bl)' R 

la forza con la corrente e la velo¬ 
cità con la tensione. 

Il vero e proprio schema elettri¬ 
co (figura 2 ) rappresentante Talto- 
parlante nella cassa si ricava in due 
passaggi dallo schema elettrico (fi¬ 
gura 1 ). Nello schema 2 il genera¬ 
tore di corrente, con la resistenza 
interna in parallelo, viene sostitui¬ 
to da un generatore di tensione con 
resistenza interna in serie. Al posto 
di questo generatore di tensione 
si introduce un amplificatore di u- 
scita di tensione con impedenza di 
uscita (Zu) in serie. Si ottiene così 
un nuovo schema come in figura 3. 

In questo schema si è raggrup¬ 
pato Ldi, Cdi, Rdi, Ld 2 , Cd 2 in una 
unica impedenza «dinamica^> tota¬ 
le Zd. La tensione Ud a cavallo di 
questa impedenza è proporzionale 


alla velocità del cono dell'altopar¬ 
lante (figura 1) a causa di Ud = Blv. 

Questo legame lineare tra Ud e v 
vale però solo per B = cost. per 
tutta l'escursione dell'induttanza; il 
sistema magnetico deve essere qua¬ 
litativamente molto buono! 

Dal sopraccitato legame tra Ua e 
V si deduce inoltre che, con il cono 
a riposo, non solo v ma anche Ud 
è nulla. In questo caso l'impeden¬ 
za elettrica delLaltoparlante è data 
da Zs (impedenza statica). L'impe¬ 
denza statica si compone general¬ 
mente di una resistenza ohmica e 
una induttiva dell'avvolgimento. 

Rd 2 è ricavata da D 3 nella figu¬ 
ra 1 e rappresenta la resistenza di 
radiazione all'aria. Questa è una re¬ 
sistenza reale (meccanica). Si ot¬ 
tiene perciò che la potenza acusti¬ 
ca ceduta è: Pak vL D 3 (si con¬ 
fronti con l'espressione elettrica a- 
naloga P^i = i^ R). A causa di que¬ 
sto legame di proporzionalità tra 
v e Ud vale anche: 

Pak ^ Ud3D^ 

CONCLUSIONI 

Il campo di frequenza di un alto- 
parlante chiuso in una cassa qual¬ 
siasi è determinato da: 

Zd 

1 ) la tensione Ud = -u 

Zd + Zs + Zu 

che varia con la frequenza a 
causa di Zd, Zs, Zu. 

2 ) la resistenza di radiazione alla 
aria aumenta con fino ad 
una certa frequenza, che gene¬ 


ralmente varia tra 300 Hz e 
1 kHz, 

Sopra questa frequenza la resi¬ 
stenza di radiazione resta costante. 

Il primo termine viene compen¬ 
sato dando all'amplificatore una im¬ 
pedenza di uscita negativa di va¬ 
lore Zs. In questo caso vale: 

Zd 

Ud = - u = u 

Zd + Zs — Zs 

Il secondo termine è facilmente 
compensabile. Ad una potenza che 
aumenta con corrisponde in un 
diagramma una pendenza di 6 dB/ 
ottava. 

Si può facilmente eseguire la cor¬ 
rezione mediante un filtro passa- 
basso prima delPamplificatore. 

Tutte e due le compensazioni cau¬ 
sano un campo di frequenza che è 
caratterizzato come segue: penden¬ 
za crescente di 6 dB/ ottava fino 
alla frequenza di taglio del passa- 
basso (secondo la scelta 20 ... 
50 Hz) e oltre fino al punto in cui 
D 3 diviene costante (generalmente 
> 300 Hz). 

Con questo sistema è possibile 
riprodurre fedelmente i bassi. Per 
questo motivo le misure di cassa 
influiscono solo sul grado d'impres¬ 
sione e non sul campo di frequen¬ 
ze. 

In tutta la regione su cui appog¬ 
gia il supporto dell'induttanza deve 
essere costante l'induzione magne¬ 
tica; il cono (incluso il bordo) deve 
essere rigido, inoltre il sistema de¬ 
ve trasferire abbastanza potenza. La 
scelta della cassa non è critica, ba¬ 
sta che sia rigida ed ermetica. 




Fig. 3 - Schema elettrico finale del sistema; l’amplificatore è rappresentato da un 
generatore di tensione con resistenza interna Z^. Il campo di frequenza del sistema 
dipende dalla frequenza di Ud e Rdz- 


LEZIONI DI BRIDGE 
E SCACCHI 

PER VIDEO CASSETTE 

In Inghilterra sono stati realizzati 
due programmi di trenta minuti 
ciascuno, dalla Crown Interna' 
tional Productions e East End 
Productions. 

Si tratta di lezioni di bridge e di 
scacchi registrati su cassette sulla 
base di testi finora mai superati. 
Harry Golombek, giocatore di fa¬ 
ma internazionale di scacchi, pre¬ 
senta il programma. 
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CIRCUITI 

SPERIMENTARE 

a cura di I. MASON 


circuiti 
per hobbisiti 


Sirena d’allarme elettronica con lampeggiatore 


er svariati compiti di con¬ 
trollo e sorveglianza sono 
necessari dei circuiti elet¬ 
trici che possano dare un allarme 
quando viene raggiunto o superato 
un determinato stato anormale. 

L’intervento delLallarme può es¬ 
sere ottico, mediante Laccensione 
di lampade, oppure acustico. 

La figura 1 riporta lo schema e- 
lettrico di un circuito combinato 
con allarme ottico e acustico. La 
parte centrale dell’apparecchio co¬ 
stituisce una sirena elettronica com¬ 
posta da due multivibratori con i 
transistori Tl, T2 e T3, T4. 

Questi due multivibratori genera¬ 
no un segnale di tonalità variabile, 
simile a una sirena, che viene por¬ 
tato attraverso il condensatore C7 
e il resistere RI2 ad un amplifica¬ 
tore di bassa frequenza senza tra¬ 
sformatori. 


ELENCO DEI COMPONENTI 


\ - 

, Resìstore: 1/3 W 

(y. schema elettrico) 
Condensatori elettrolitici; 6 V 

Diodo DI: 1N9I4 

j Transistori: Tl, T4 = AC122; 

I T7 = AC127; T5, T6 = BC108; 

. T8 = AC152; T9, TIO = AC128 


Il segnale viene amplificato dai 
transistori T5, T6, T7, T8 e tra¬ 
mite C9 portato alLaltoparlante. 

L’avviso di allarme ottico avvi e* 
ne con le lampade Lai e La2 che 
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fig. 1 - Schema elettrico della sirena di allarme. 



Fig. 2 - Circuito stampato dal lato collegamenti (scala 1 : 2). 
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Fig. 5 - Assemblaggio e cablaggio. 


I 


vengono accese alternativamente 
dal multivibratore composto dai 
transistori T9, TIO. 

Per Talimentazione si può usare 
una batteria o pile o un alimentato¬ 


re di rete, a seconda dell'impiego 
delPapparecchio, con una tensio¬ 
ne di 6 V che viene collegata ai 
punti di attacco 1 e 2. 

Il circuito viene montato su una 


piastrina a circuito stampato come 
illustrato in figura 2. 

L'assemblaggio avviene secondo 
la figura 3 che mostra la disposi¬ 
zione dei componenti. 


■■ ■ - 

Alimentatore stabilizzato O-rSOV - 5 A 


on Taumentare dell'impie¬ 
go dei transistori si impo¬ 
ne la necessità di alimen¬ 
tatori adatti. Gli accumulatori non 
sempre possono soddisfare tutte le 
esigenze, sono troppo costo^, pe¬ 
santi e richiedono una periodica 
manutenzione e ricarica. 

Poiché, finora, non si è riusciti a 
produrre direttamente energia elet¬ 
trica continua in modo idoneo, ci si 
rivolge quasi sempre alle reti a 
corrente alternata, particolarmente 
nei casi in cui si debbano alimenta¬ 
re apparecchi a transistori staziona¬ 
ri. Si pensi, per esempio, alla pro¬ 
duzione di apparecchi a transistori 
per la cui messa a punto, taratura, 
prova e riparazione, occorre sem¬ 
pre avere a disposizione una sor¬ 
gente continua con tensione rego¬ 
labile. Per questi motivi un alimen¬ 
tatore stabilizzato è indispensabile 
tanto nel laboratorio del tecnico 
professionista quanto in quello del 
dilettante. 



CARATTERISTICHE TECNICHE 


Tensione erogata: 

Corrente erogata: 

Limitazione di corrente: 

Stabilità alle variazioni di carico: 
Stabilità alle variazioni di linea: 

Ripple (I = 5 A): 

Residuo a radiofrequenza (I = 5 A) : 
Trasformatore di alimentazione 
Primario: 

Secondari: 


Filtro di uscita 

Tre spire bifilari su nucleo a 

Semiconduttori: 

SFC 2723 EC 1 2N 3055 

2N 685 1 2N 3054 

1 2N 1671 1 2N 2904 


0 ^ 30 V 


0 -- 5 A 



200 

mA - 


5 A 


5A a 

20 V) 

5 

mV 

(a 

5 A) : 

t 10% 

3 

mV 




1 

mV 




60 

' nV 


tensione 

di 

rete 

100 

VrmS 

100 

mA 

32 

Vrms 


3 

A 

32 

VrmS 


3 

A 

19 

Vrms 

100 

mA 


15 X 5; T6 


3 BC 209 
9 BY 151N 
1 BZX 85 C 18 
1 BZX 85 C 24 


toro 25 X 


I 

\ 

I 

ì 

li 
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Negli alimentatori stabilizzati un 
elemento serie, opportunamente co¬ 
mandato, provvede generalmente a 
mantenere costante la tensione (o 
la corrente) in uscita, variando la 
tensione ai suoi capi; questo ele¬ 
mento deve quindi essere in grado 
di dissipare una potenza pari al 
prodotto della tensione ai capi per 
la corrente erogata. 

Nel caso di alimentatori a ten¬ 
sione costante la potenza che deve 


dissipare Telemento serie, rimane 
contenuta in una certa percentuale 
della potenza totale erogabile; se 
invece Talimentatore è del tipo da 
laboratorio, se cioè la sua tensione 
deve poter variare tra zero ed il 
valore massimo, Telemento serie de¬ 
ve essere in grado di dissipare tut¬ 
ta la potenza erogabile deiralimen- 
tatore stesso. 

Quando la potenza erogabile è 
superiore a 30 W non conviene far¬ 


la dissipare interamente dall’ele- 
mento serie, ma si preferisce pre¬ 
mettere airalimentatore un prere¬ 
golatore del tipo tutto o niente, al 
fine di ottenere che la potenza da 
dissipare sulFelemento serie riman¬ 
ga sempre entro un valore conte¬ 
nuto. 

Neiralimentatore qui descritto il 
preregolatore è realizzato ad SCR, 
mentre un transistore NPN prov¬ 
vede alla regolazione fine. 


Circuito di comando per antenna girevole 



eirelettronica industriale 
vengono usati dispositivi 
per il comando a distanza 
di regolazioni meccaniche, coman¬ 
do di orientamento e simili. 

Il circuito indicato in figura 1 
necessita di un minimo di compo¬ 
nenti, ciò nonostante la sua preci¬ 
sione è migliore del ± 0,5% e per¬ 
tanto dello stesso ordine di gran¬ 
dezza della tolleranza di normali 
potenziometri lineari di precisione 
che è del ± 0,25 ... ± 2,5%. 

L’esempio in figura è adatto per 
il comando di orientamento di una 
antenna girevole. Il principio di 
funzionamento si basa sul coman¬ 
do di un motore a corrente conti¬ 
nua, come esposto nelLarticolo 


«Circuito di comando per motore 
a corrente continua». 

La differenza è che invece di un 
fisso partitore di tensione RI e 
R2, viene usato un potenziometro 
P2 libero di ruotare, accoppiato 
con il rotore dell’antenna. Questo 
viene mosso da un motore a 12 V 
del tipo usato per i tergicristalli, 
con campo magnetico permanente, 
collegato in modo che alla regola¬ 
zione del potenziometro PI, il P2, 
accoppiato al motore, viene porta¬ 
to nella posizione di equilibrio. 

Lo schema inoltre comporta due 
transistori collegati a schema Dar- 
lington e una protezione; il Darling- 
ton si comporta come un singolo 
transistore con un elevato fattore 


di amplificazione di corrente. Poi¬ 
ché l’amplificatore è pilotato dalla 
tensione base-emettitore del transi¬ 
store Tl, inizia a condurre a una 
tensione di ingresso di circa 0,6 V, 
il comando è soggetto quindi a una 
isteresi. 

Questa è tanto più piccola quan¬ 
to più elevata è la tensione di ali¬ 
mentazione del ponte raddrizzato- 
re. Nell’esempio questa tensione è 
stata ricavata dalla rete a 220 V. 
Con ciò si rende necessario solo un 
conduttore di comando, che può 
essere, mediante una commutazione 
intermedia con un adatto deviatore, 
lo stesso conduttore interno del ca¬ 
vo coassiale di antenna. 

La capacità del conduttore di co- 



Fig. 1 - Comando di orientamento sviluppato dalla Intermetall che si adatta spe¬ 
cialmente per antenna girevole. 


Deviazioni dal valore nominale 
del comando di orientamento 

Tensione 

Isteresi 

di alimentazione 

del massimo angolo 

del ponte 

di rotazione 

Veff 

del potenziometro 

50 V 

1,2% 

100 V 

0,6% 

220 V 

0,3% 


mando verso massa sino a circa 
10 nF 100 m di cavo coassia¬ 
le) è senza influenza se al cursore 
del P2 viene collegata una eguale 
capacità verso massa. 

Le vibrazioni vengono in modo 
semplice evitate mediante una ele¬ 
vata riduzione fra motore e rotore 
dell’antenna. 

Dato che il circuito, come indi- 
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cato, viene direttamente alimenta¬ 
to dalla rete è necessario osservare 
le corrispondenti norme VDE di 
protezione. Alimentando il ponte 
con un avvolgimento secondario 
del trasformatore, separato dalla 
rete, si evita il rischio di pericolosi 
contatti. 

I potenziometri possono presen¬ 
tare anche diversi valori ohmici, 
tuttavia in base alla dissipazione 
necessaria si deve fissare un limite 


inferiore di 5 kli e uno superiore 
di 100 kX2 per il pericolo di disturbi 
parassiti sul collegamento di co¬ 
mando. 

Il diodo ZL 39 limita la tensio¬ 
ne di induzione nel motore che fa¬ 
cilmente potrebbe superare la mas¬ 
sima tensione ammissibile colletto- 
re-emettitore del transistore T3. 

Con piccoli motori a stella si può 
usare eventualmente il transistore 
BD106 oppure BD306. 


Poiché il motore viene alimenta¬ 
to con tensione raddrizzata a semi¬ 
onda, il valore efficace della ten¬ 
sione alternata deve essere di 1,5 ... 
2 volte la tensione nominale di ali¬ 
mentazione del motore. 

La sezione del filo delPavvolgi- 
mento secondario può essere dimen¬ 
sionato solo per la corrente nomi¬ 
nale, dato che il funzionamento si 
protrae per brevi intervalli di tem¬ 
po. 


Circuito di comando per motore a corrente continua 



I se] 

lo, 


o schema riportato in figu¬ 
ra 1 è stato ideato per il 
comando continuativo del 
senso di rotazione di un piccolo 
motore a corrente continua con 
campo magnetico permanente o 
con avvolgimento di eccitazione in 
serie o in derivazione. 

11 motore è collegato, in serie ad 
un raddrizzatore a ponte Gli, al- 
Pavvolgimento secondario W2 di 
un trasformatore di rete. 

Se il raddrizzatore alla sua usci¬ 
ta è senza carico, non può scorrere 
alcuna corrente e il motore rima¬ 
ne fermo. Questo caso avviene con 
il cursore del potenziometro P in 
posizione centrale, poiché il ponte 
costituito da RI, R2 e P è in equi¬ 
librio, cioè la tensione base-emet¬ 
titore del transistore è zero. 

Girando il potenziometro P dal¬ 
la posizione centrale verso un estre¬ 
mo, il transistore entra in conduzio¬ 
ne, solo durante le semionde posi¬ 
tive o le semionde negative della 
tensione allo avvolgimento W2, se¬ 
condo il senso di rotazione, così 
che la corrente del motore può 
scorrere solo rispettivamente in una 
direzione attraverso i diodi DI e 
D2 0 nella direzione opposta at¬ 
traverso i diodi D3 e D4. 

Il motore viene così alimentato 
dalla corrente continua a semionda 
la cui direzione e intensità dipende 
dalla posizione del potenziometro. 

Con un motore con avvolgimento 
di campo FR in serie, questo è in¬ 
serito direttamente nel circuito di 
collettore del transistore così che 
viene attraversato dalla corrente 
sempre nello stesso senso. Con un 


OnOBRE 


1973 


Dati limite per il transistore 


Tensione collettore-emettitore: 

Vce max > 1,5 Veffw2 

Corrente dì collettore: 

Icmax > 1,5 L mot e 
(corrente di avviamento motore) 

Potenza: 

Pmax > 0,5 Veff I mot 


motore con campo permanente o 
avvolgimento di campo in deriva¬ 
zione, il collettore del transistore 
viene collegato direttamente al rad- 
drizzatore Gli. L’avvolgimento di 
campo FN del motore in derivazio¬ 
ne viene collegato in parallelo al- 
l’indotto a mezzo di un raddrizzato- 
re a ponte supplementare G12, in 
modo che anche in esso la corrente 
può scorrere solo in una direzione. 

Il diodo D5 impedisce che il cir¬ 
cuito base-emettitore del transisto¬ 
re venga sollecitato in senso inver¬ 
so. 

LA PROGETTAZIONE 

Nello schema sono stati omessi 
gli eventuali condensatori antidi¬ 
sturbo, diodi di limitazione per 
corsa a vuoto ecc. 

Il motore viene fatto funzionare 
con corrente continua a semionda 
pertanto per la massima resa del 
motore il valore efficace della ten¬ 
sione alternata aH’avvolgimento W2 
deve ammontare a circa 1,5 volte 
la tensione nominale del motore. 
Anche la sezione dei conduttori del¬ 
l’avvolgimento W2 è da calcolare 
per 1,5 volte, la corrente nominale. 


Il raddrizzatore Gli verrà scelto 
in base alla tensione aH’avvolgimen- 
to W2 e alla corrente di inserzione 
del motore, il G12 in base alla ten¬ 
sione aH’avvolgimento W2 e alla 
corrente nello avvolgimento di cam¬ 
po FN. 

La tensione aH’avvolgimento di 
comando W3 deve ammontare a 
circa 3.30 V. In base a que¬ 

sta tensione vengono dimensionati 
RI, R2 e P. 

Al blocco del rotore per fine cor¬ 
sa il transistore deve trovarsi in 
conduzione per le rispettive semi¬ 
onde sino alla sua tensione residua. 

RI, R2 e P possono essere di va¬ 
lore ohmico tanto maggiore quanto 
più elevata è ramplificazione in 
corrente del transistore. 



Fig. 1 - Schema di principio per coman¬ 
do di un motore a corrente continua. 
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Comando ottico di percorso con fotoelemento differenziale 


1 fotoelemento differenzia¬ 
le FV2a consta di due foto¬ 
elementi al silicio disposti 
su un unico supporto e con catodo 
comune, le proprietà fotoelettriche 
dei due singoli elementi corrispon¬ 
dono al tipo Siemens BPY 11. 

Questo fotoelemento può venire 


usato vantaggiosamente come ele¬ 
mento di lettura nei circuiti di re¬ 
golazione comandati dalla luce. In 
ambedue gli schemi di fig. 1 e 2, 
un raggio di luce di 0,5 mm viene 
pilotato da un motore a stella e ri¬ 
levato dal fotoelemento FV2a. 

Con questo raggio luminoso la 


esplorazione del fotoelemento risul¬ 
ta molto precisa, infatti lo spessore 
del raggio provoca lo spostamento 
della regolazione. 

Il circuito viene comandato dal¬ 
la corrente di corto circuito del fo¬ 
toelemento differenziale. L’intensi¬ 
tà di illuminazione e lo spessore del 
raggio devono essere scelti di valo¬ 
re tale che la corrente di corto cir¬ 
cuito sia almeno doppia della cor¬ 
rente residua collettore-base Icbo 
del transistore di ingresso alla più 
alta temperatura ambiente. La cor¬ 
rente di corto circuito del fotoele¬ 
mento viene di poco influenzata 
dalle variazioni della temperatura 
(0,1%/^C). 

La fig. 1 mostra lo schema di un 
comando di percorso con una sen¬ 
sibilità di ingresso di — 100 lux. 

Se viene illuminata la metà sini¬ 
stra 0 destra del fotoelemento 
FV2a, il motore esegue una corri¬ 
spondente rotazione. La commuta¬ 
zione del senso di rotazione avviene 
mediante uno stadio finale compo¬ 
sto da due transistori complementa¬ 
ri. Quando ambedue le metà del fo¬ 
toelemento vengono egualmente il¬ 
luminate, entrambi i transistori fi¬ 
nali entrano in conduzione e il mo¬ 
tore rimane fermo. Nel circuito 
di comando non deve essere supe¬ 
rata nessuna soglia di funzionamen¬ 
to, quando il raggio di luce si spo¬ 
sta dal centro del fotoelemento. Lo 
inizio dello spostamento, sino allo 
avviamento del motore, è dipenden¬ 
te dalla qualità del motore. 

Per la protezione dei transistori 
finali viene limitata la corrente tra¬ 
sversale e la corrente di collettore. 
La limitazione della massima cor¬ 
rente di collettore agisce anche co¬ 
me limitazione del numero di giri 
del motore a carico costante. 

Il diodo DI stabilizza la tensio¬ 
ne di polarizzazione per il fotoele¬ 
mento FV2a, nello stesso tempo 
compensa le variazioni della ten¬ 
sione di soglia dei transistori di 
ingresso TI e T2. 

Il circuito di fig. 2 ha una sensi¬ 
bilità di ingresso di 2000 lux. Il 
motore è comandato da uno stadio 
finale di due transistori PNP (T3, 
T4). 


DATI TECNICI 


Tensione di alimentazione: ± 12 V 

Intensità di illuminazione: 100 lux e rispettivamente 2000 lux 

(temperature dì colore 2.800°K) 

Spessore del raggio di luce: 0,5 mm 

Frequenza della luce alternata: 100 Hz 

Massima corrente di collettore dei transistori finali: 120 mA 

Resistenza in corrente continua del motore a stella: 90 12 

Resistenza termica del dissipatore per ogni transistore finale: 60‘'C/W 

Massimo campo della temperatura ambiente: 0°...-|-60°C 



Fig. 1 - Schema di un comando ottico di percorso con 100 Lux di sensibilità di 
ingresso. 



Fig. 2 - Schema similare a quello di fig. 1 ma con 2.000 Lux di sensibilità di ingresso. 
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scatole ili maiita^^ìt» 


Questo sempHee apparecchio costituisce 
un valido aiuto per prendere la dovuta 
confidenza con le funzioni logiche ele- 
meniari. Tali funzioni sono alla base di 
tutte le più ardite e complesse realizza* 
zioni della cibernetica e del calcolo au¬ 
tomatico. Bisogna partire dairabbeceda- 
rio per poter arrivare alte vette della 
conoscenza di una lingua. Questo ap* 
parecchio costituisce Tabbecedario della 
automazione. Il suo uso razionale per¬ 
mette di imparare nel dovuto modo ed 
in maniera divertente Talfabeto della lo¬ 
gica elettronica. La realizzazione fa uso 
di un moderno circuito integrato dello 
stesso tipo usato per ì circuiti indu¬ 
striali. 

Le istruzioni annesse danno una spie¬ 
gazione esauriente dei principi del fun* 
zionamento dei circuiti digitali ed indi¬ 
rizzano la fantasia verso Timmenso cam¬ 
po delle applicazioni pratiche del sisle- 
ma. 

11 montaggio del circuito vi farà pren¬ 
dere confidenza con il sìsiema usato per 
la realizzazione di qualsiasi circuito fa¬ 
cente parte di sistemi digitali. 


a fantasia creativa deiruomo 
dispone di uno strumento per 
realizzare praticamente qual¬ 
siasi sistema automatico utilizzando c- 
sdusivamente un semplice interruttore, 
che, ripetuto un numero enorme dì vol¬ 
te, disposto in un numero infinito di 
schemi, può assumere due sole posizio¬ 
ni, chiuso ed aperto. Usando il sistema 
di numerazione binario anziché i) deci¬ 
male a cui sìnora siamo stali abituati, 
tutte le discipline matematiche sono a- 
perte airdaborazione meccanica. 

In queste pagine daremo ì concetti di 
base di questa tecnica dalle possibilità 
illimitate che nemmeno la più accesa 
fantasia^ riesce ad immaginare. 

Nulla di meglio quindi che iniziare 
la nostra fatica imparando come funzio¬ 
na questo interruttore che è il mattone 
col quale si costruisce la cibernetica 
<fìg^ D- 

Si presuppone che il lettore conosca 
gli elementi basilari del funzionamento 
del transistore. In poche parole una pic¬ 
cola corrente che circola nella gionzio* 
ne tra base ed emettitore provoca il pas* 


DIMOSTRATORE 

LOGICO 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Altmeniazionc: a batteria interna 

da 4,5 V 

Comandi: a levetta per i due ingressi 

a commutatore rotativo 
per la scelta della funzione 
Segnalatore dello stato airusctla: 

con lampada 

Funzioni basilari oucnìbili: OR, NOR, 
AND, NANO, OR esclusivo 
NOR esclusivo 
Semiconduttori impiegati: 

un circuito integrato SN 740ÙN 
un transistore BC15S 
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saggio di una corrente molto maggiore 
tra il collettore e Temettitore variando 
la resistenza tra questi punti. 

Entro certi limiti la corrente di col¬ 
lettore è proporzionale alla corrente di 
base, ed in questo campo il transistore 
può funzionare da amplificatore. Que¬ 
sto campo di funzionamento interessa 
molta gente, ma non noi. A noi interes¬ 
sano soltanto due precisi punti di fun¬ 
zionamento del transistore, quello in cui 
presenta la resistenza massima o stato 
di interdizione e quello in cui presenta 
la resistenza minima o stato di satura¬ 
zione. Con la base collegata alla mas¬ 
sa avremo lo stato di interdizione in 
quanto nessuna corrente può circolare 
tra base ed emettitore, e quindi neanche 
tra collettore ed emettitore. Spostiamo 
ora il collegamento di base gradualmen¬ 
te verso la tensione a cui è sottoposto il 
collettore. Nella giunzione di base co- 
mincerà a circolare una corrente via via 
crescente. Così anche tra il collettore e 
l’emettitore. In un primo tempo la cor¬ 
rente di collettore crescerà in maniera 
proporzionale a quella di base, ma ad 
un certo momento la corrente di collet¬ 
tore cesserà di aumentare per quanto si 
aumenti la corrente di base. A questo 
punto conviene fermarci perché abbiamo 
raggiunto la saturazione ed aumentando 
troppo la corrente di base rischiamo di 
distruggere la giunzione. 

La resistenza Rb limita la corrente di 
base al valore strettamente necessario 
per ottenere la saturazione, mentre la 
resistenza R limita la corrente di collet¬ 
tore ad un valore sopportabile da parte 
del transistore che altrimenti, costituen¬ 
do un corto circuito tra i poli delLali- 
mentazione, brucerebbe come un fusi¬ 
bile. 

Ora supponiamo di avere a disposi¬ 
zione un transistore NPN. Al collettore 
avremo il polo positivo ed alla massa 
avremo il polo negativo. Il transistore 
NPN è stato scelto in quanto presenta 
una maggiore facilità di integrazione con 
il silicio, ma nulla ci vieterebbe di sce¬ 
gliere un PNP invertendo i poli^^delPa- 
limentazione. Supponiamo anche di aver 
calcolato le resistenze R ed Rb in modo 
che con Tinterruttore SW aperto, il tran¬ 
sistore sia saturato. In questo modo, 
costituendo i transistori un corto cir¬ 
cuito, il conduttore di uscita X sarà a 
massa. 

Viceversa possiamo chiudere l’inter¬ 
ruttore SW mettendo a massa la base 
del Tr. Questo risulterà così interdetto 
ed il conduttore di uscita X sarà colle¬ 
gato al positivo attraverso R. 

La resistenza Ri serve a fare in mo¬ 
do che l’interruttore SW non metta in 
corto circuito l’alimentazione. Il siste¬ 
ma formato dall’interruttore SW e dal¬ 
la resistenza Ri costituisce l’elemento di 
ingresso del sistema logico. Tale ele¬ 
mento di ingresso costituisce il contatto 
del sistema logico col mondo esterno, 
ossia con i fenomeni che noi vogliamo 
introdurre e che poi andremo ad elabo¬ 
rare. Può essere di diversi tipi: mecca¬ 
nico, fotoelettrico, elettromagnetico ecc. 

Il gruppo formato da Tr, R, Rb co¬ 


stituisce invece l’interruttore logico ed 
esso può essere collegato in cascata con 
uno o più altri suoi simili per formare 
schemi in numero infinito. Naturalmen¬ 
te c’è un limite al numero di interrut¬ 
tori logici che possono essere collegati 
a ciascuna uscita, e questo numero det¬ 
to «fan out» dipende dalle caratteristi¬ 
che elettriche del circuito. Esiste anche 
un limite al numero di uscite che pos¬ 
sono essere collegate a ciascun ingresso 
(«fan in»), per le medesime ragioni so¬ 
praddette. Dobbiamo fare ancora una 
osservazione sul circuito che abbiamo 
mostrato. Stabilendo per convenzione 
che il collegamento a massa dell’ingres¬ 
so corrisponda alla cifra binaria 0 e 
che il collegamento al polo positivo cor¬ 
risponda alla cifra binaria l, possiamo 
vedere che all’uscita la situazione si in¬ 
verte. Per ingresso 1 avremo uscita 0 e 
viceversa. L’elemento base dei circuiti 
logici è quindi l’«invertitore» detto così 
in quanto presenta all’uscita una situa¬ 
zione opposta a quella dell’ingresso, os¬ 
sia l’uscita è il «complemento» dell’en¬ 
trata. 

Usando alcuni accorgimenti potremo 
moltiplicare gli ingressi ottenendo il pas¬ 
so successivo, ossia l’elemento logico. A 
seconda del sistema usato per moltipli¬ 
care gli ingressi, otterremo varie fun¬ 
zioni logiche di cui parleremo in se¬ 
guito. 

E’ ora arrivato il momento di dimenti¬ 
care il funzionamento elettrico di cia¬ 
scun elemento, per considerarlo soltanto 
una «scatola nera» o «black box». Tale 
elemento elabora in un modo che possia¬ 
mo benissimo fare a meno di conoscere, 
una serie, di situazioni presenti all’in¬ 
gresso per trasformarle in delle situazio¬ 
ni all’uscita, che sono legate alle prece¬ 
denti da una determinata legge. E’ un 
po’ come si fa con i mattoni dei quali 
non ci interessa la composizione chimi¬ 
ca ma solo la loro forma e la loro resi¬ 
stenza meccanica. 

Per semplificare la trattazione dei suc¬ 
cessivi argomenti, senza dover spendere 
sempre le complicate espressioni verbali 
usate nelle definizioni, dovremo ora 
crearci una specie di gergo, nel quale 
una parola od un segno possa valere tut¬ 
ta una definizione. 

Tale gergo prende origine da un par¬ 
ticolare tipo di matematica che ora, con 
notevole lungimiranza, si comincia ad 
insegnare anche nelle scuole elementari, 
Si tratta dell’insiemistica e dell’algebra 
di Boole. 

Faremo uso dei termini e dei segni 
suddetti soltanto per quanto interessa il 
problema che stiamo discutendo, lascian¬ 
do alla buona volontà di ognuno il com¬ 
pito di allargare la propria conoscenza. 

Cominciamo ad esaminare degli ele¬ 
menti logici con un certo numero di in¬ 
gressi che chiameremo A, B, C, D ecce¬ 
tera ed una sola uscita che chiameremo 
X. Le lettere corrispondenti alle varie 
entrate ed all’uscita scritte così come 
stanno, ci informeranno della presenza 
di un segnale 1. Un trattino al di sopra 
della lettera indica la presenza di un 
segnale negativo o 0. 


Per legare i vari elementi useremo due 
segni che non hanno nessun riferimen¬ 
to con i corrispondenti usati in aritme¬ 
tica. 

Un segno x significherà la congiunzio¬ 
ne «e» (and in inglese). 

Un segno + significherà la congiun¬ 
zione «O» (or in inglese) 

Potremo scrivere ora come esempio 
una formula con questa notazione e con¬ 
statare quante parole faccia risparmiare: 

(A + B + C) X D X 

Questo significa che se almeno su uno 
degli ingressi A o B o C c’è un segnale 
1, deve esserci un segnale 0 su D per 
avere un’uscita 0 su X. 

Ci sono tre funzioni logiche fonda- 
mentali, combinando le quali si possono 
ottenere tutte le altre. 

Le elenchiamo qui di seguito spiegan¬ 
done il funzionamento. 

L’invertitore o funzione «NOT» (use¬ 
remo correntemente la terminologia in¬ 
glese, in quanto la più pratica ed uni¬ 
versalmente usata). 

La formula della funzione è la se¬ 
guente: 

A = X 

Esiste un altro metodo per mostrare 
rapidamente la connessione degli aventi 
tra le entrate e le uscite. Tale metodo 
si chiama «tabella della verità o truth 
table». 

Per ogni funzione logica forniremo 
anche la relativa tabella della verità ed 
il segno convenzionale usato per rap¬ 
presentare l’elemento. Per la funzione 
NOT avremo; 


AO 



La funzione AND. 

Può avere un numero illimitato di in¬ 
gressi. La condizione per avere 1 alla 
uscita è che tutte le entrate siano in po¬ 
sizione 1, ossia: 

A X B X C X . X 


Se anche solo una delle entrate è 0 
avremo 0 anche all'uscita. 

La tabella della verità e lo schema 
sono: 


A 

B 

c 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 
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In seguito, per semplificare le cose, 
daremo la tabella della verità solo per 
due ingressi, ma bisogna sempre tener 
presente che gli ingressi possono essere 
un numero qualsiasi e che il numero 
delle combinazioni diverse è dato dal 
numero 2 elevato alla potenza che cor¬ 
risponde al numero degli ingressi. 

La funzione OR 

Può avere un numero illimitato di in¬ 
gressi. La condizione per avere 1 alLu- 
scita è che almeno ad una delle entrate 
sia nello stato 1, ossia: 

A + B + . = X 

La tabella della verità e lo schema 
sono: 


A 

B 

X 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 



Facendo seguire un invertitore alle 
funzioni OR ed AND si ottengono ri¬ 
spettivamente le funzioni NOR (da 
NOT-OR) e NAND (da NOT-AND). 

Tali funzioni hanno i segnali all’uscita 
esattamente invertiti rispetto a quelle da 
cui derivano. Sullo schema un cerchio¬ 
lino all’uscita indica la negazione. 

La funzione NOR ha la formula: 

A + B + . = X 

La tabella della verità e lo schema 
sono: 
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La tabella della verità e lo schema 
sono: 


A 

B 

X 

0 

0 

l 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 


AO- 

BO^— 

O - 

Queste due ultime funzioni non sono 
che delle derivate da quelle fondamen¬ 
tali, ma le abbiamo nominate e descritte 
per un fatto importantissimo. Nella tec¬ 
nica integrata sono molto più facili da 
ottenere e, siccome dal punto di vista 
applicativo non esiste nessuna maggiore 
difficoltà rispetto alle funzioni fonda- 
mentali, le logiche integrate saranno 
quasi sempre del tipo ad uscita negata. 

Per completare il quadro delle fun¬ 
zioni di base bisognerà dire qualcosa 
su altre due che sono POR ed il NOR 
esclusivi. 

L’OR esclusivo deve avere uno solo 
degli ingressi allo stato 1 per dare 1 al¬ 



l’uscita. La differenza con POR nor¬ 
male è che questo può avere anche più 
di un ingresso vero per avere l’uscita 
vera (introduciamo un altro termine 
che significa 1 ed è il contrario di ne¬ 
gato) . 

Per POR esclusivo dobbiamo introdur¬ 
re un nuovo simbolo nella formula + 
ossia OR esclusivo. La formula diven¬ 
terà perciò: 

A @ B © . = X 

La tabella della verità e lo schema 
sono: 


A 

B 

X 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 


La formula é: 

A©B@ . = X 

La tabella della verità e lo schema 
sono: 


A 

B 

X 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 , 

0 

0 

1 

1 

1 
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11 NOR esclusivo non è altro che un 
OR esclusivo seguito da un invertitore. 


Un’altra funzione logica importantis¬ 
sima è la funzione memoria ed è costi¬ 
tuita da un dispositivo capace di assu¬ 
mere uno stato stabile quando si verifi¬ 
chi all’entrata una certa condizione 
(SET) e di non cambiarla sino a quanto 
non intervenga un’altra condizione ben 
determinata (RESET). Il tipo ora de¬ 
scritto è il tipo più semplice di memo¬ 
ria e può essere realizzato accoppiando 
due porte nand come mostrato in fig. 2. 
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Ora abbiamo imparato come funzio¬ 
nano i circuiti basilari della logica elet¬ 
tronica. Non ci resta che farci un’idea 
della loro utilità. 

Grosso modo il loro impiego si di¬ 
vide su due grandi campi ; l’automa¬ 
zione ed il calcolo. 

Il campo dell’automazione usa cir¬ 
cuiti logici nei campi più svariati che 
vanno dal controllo delle macchine u- 
tensili alla missilistica, dalla regolazio¬ 
ne degli impianti tradizionali a quelli 
nucleari e così via. 

Le porte viste nelle pagine precedenti 


servono principalmente a condizionare 
un evento ad una serie grande quanto 
si vuole di altri eventi in modo positivo 
o negativo, ossia come condizioni neces¬ 
sarie 0 come eventualità da evitare. 

Facciamo un piccolo esempio. Si vo¬ 
glia comandare in X un motore a cor¬ 
rente continua a due sensi di marcia, a 
seconda che venga collegato con la sor¬ 
gente A o con la sorgente B. Disponia¬ 
mo due pulsanti in A e B per la marcia 
avanti o indietro, collegati con le due 
sorgenti. Dobbiamo poter comandare il 
motore con i due pulsanti, ma non dob¬ 



Fig. 6 - Montaggio dei 
componenti sulla ba¬ 
setta a circuito stam¬ 
pato. 


biamo permettere di avere contempora¬ 
neamente i due sensi di marcia (fig. 3). 

Potremo considerare i tre casi: 

1) Premiamo il pulsante A, avremo 1 
all’ingresso di II ed 1 ad uno degli in¬ 
gressi di AND 2. Siccome il pulsante B 
non è premuto avremo 0 all’ingresso di 
12 e 0 ad uno degli ingressi di AND 1. 
AND 1. 

All’uscita di II avremo 0 che con 

10 zero presente all’altro ingresso ini¬ 
birà la porta AND 1. 

Grazie aH’invertitore 12 avremo in¬ 
vece due 1 all’ingresso di AND 2 che 
sarà attiva ed attraverso la porta OR 
permetterà la marcia nel senso di A. 

2) Premendo il pulsante B le con¬ 
dizioni si invertono ed è facile vedere 
che attraverso la porta AND 1 avremo 
nel motore la corrente di B. 

3) Il comportamento più interessante 
si ha nel caso che noi volessimo preme¬ 
re tutti e due i pulsanti. Abbiamo 1 nei 
seguenti punti: Ingresso di II, di 12, 
e su uno dei due ingressi di AND 1 e 2. 
Ma, grazie agli invertitori sugli altri in¬ 
gressi degli AND avremo degli 0, le 
due porte AND saranno ambedue inibi¬ 
te, ai due ingressi dell’OR avremo degli 
0, quindi sarà inibito anche lui ed in de¬ 
finitiva il motore non marcerà. 

Abbiamo fornito questo semplice e- 
sempio per dimostrare il ragionamento 
da seguire per i casi semplici. Per casi 
più complessi esistono metodi di ottimiz¬ 
zazione dei circuiti che non è il caso 
di nominare in questa sede. 

Una cosa è certa, cioè se imparerete 

11 funzionamento dei circuiti basilari, co¬ 
me sapete il vostro nome ed indirizzo, 
le idee applicative verranno a decine, fa¬ 
cendo soltanto lavorare la fantasia. 

Per aiutarvi ad imparare nel miglior 
modo, cioè vedendo, abbiamo realizzato 
il Kit UK 837 che per mezzo di un com¬ 
mutatore permette di formare i sei cir¬ 
cuiti fondamentali (AND, NAND - OR, 
NOR - OR e NOR esclusivi) e di verifi¬ 
carne il comportamento. L’accensione di 
una lampada indicherà la condizione al¬ 
l’uscita: lampada accesa vuol dire 1 e 
lampada spenta 0. 

La parte matematica dell’utilizzazio¬ 
ne dei circuiti logici, è un tantino com¬ 
plicata e richiede uno studio specializ¬ 
zato. Tanto che per facilitare il compito 
ai tecnici sono stati sviluppati circuiti 
integrati di una complessità incredibile, 
che svolgono le operazioni matematiche 
concentrando su superfici di pochi milli¬ 
metri quadrati, semiconduttori e com¬ 
ponenti a migliaia. E’ stato così possi¬ 
bile realizzare computers che nello spa¬ 
zio di una macchina da scrivere realiz¬ 
zano operazioni che ai primordi della 
tecnica del calcolo elettronico richiede¬ 
vano stanze piene di apparecchiature. 
Abbiamo dato i rudimenti del calcolo bi¬ 
nario sulla spiegazione annessa al Kit 
Amtron UK 842. 

Tanto per fare un esempio il circuitino 
integrato che monterete sul vostro Kit, 
contiene dodici transistori più quattro 
transistori speciali a due emettitori, do¬ 
dici diodi, sedici resistenze e tutte le 
connessioni necessarie. 
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DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Il cuore dello schema è costituito dal 
circuito integrato SN 7400N che è for¬ 
mato da una quadrupla porta NAND 
a due ingressi, nel sistema TTL (tran¬ 
sistor-transistore logie). 

Mediante i commutatori 12 ed 13 si 
stabiliscono le condizioni agli ingressi 
mentre mediante il commutatore 14 si 
selezionano le varie funzioni logiche da 
verificare. Il transistore TRI costituisce 
Tamplificatore di uscita, che effettua lo 
adattamento del livello di uscita della 
logica ad un livello sufficiente alFac- 
censione della lampada di segnalazione 
della condizione alFuscita. L'alimenta¬ 
zione avviene per mezzo di una batteria 
a 4,5 V che, attraverso Tinterruttore II 
ed il filtro formato da C5 e CIO atti ad 
eliminare tutti i disturbi ad alta e bassa 
frequenza, provvede alla corrente ne¬ 
cessaria al funzionamento del circuito in¬ 
tegrato, del transistore e della lampa¬ 
dina. 

Un semplice esame dello schema dei 
collegamenti tra le quattro porte NAND, 
nelle sei posizioni di 14 mostrerà le 
posizioni logiche dei vari punti del cir¬ 
cuito, e permetterà di constatare che al¬ 
la fine si otterrà quanto desiderato. Per 
semplificare scriveremo una tabella della 
verità^ per i vari punti del circuito che 
mostriamo in fig. 5 in versione sem¬ 
plificata, per ogni configurazione pro¬ 
posta dal selettore 14. 

Una cosa importante da notare è an¬ 


che il transistore di pilotaggio della lam¬ 
pada introduce un’inversione. 

Il ragionamento da seguire per dise¬ 
gnare la tabella della verità dell’intero 
circuito presuppone una perfetta cono¬ 
scenza del funzionamento della funzione 
NAND, che potrete controllare negli 
specchietti scritti in precedenza. 

Gli stati stampati in carattere più 
marcato definiscono il comportamento 
all’ingresso ed àll’uscita dell’intero cir¬ 
cuito. 


MECCANICA 

L’intero apparecchio è disposto in un 
contenitore di piccole dimensioni, di 
aspetto gradevole, che reca sul frontale 
i vari comandi per la predisposizione 
delle entrate logiche, per la scelta della 
funzione da riprodurre, nonché l’inter¬ 
ruttore di batteria. Una lampadina colo¬ 
rata disposta sullo stesso frontale indica 
lo strato logico dell’uscita accendendosi 
per la presenza del livello 1. 

L’intero circuito elettrico è disposto 
su un’unica piastrina stampata in fibra 
di vetro, e l’unico collegamento a cavo 
è quello per l’alimentazione dalla batte¬ 
ria che è contenuta nella scatola stessa. 

L’apparecchio è facilmente trasporta¬ 
bile, di facile manovra, e porta seri- 
grafate sul frontale tutte le indicazioni 
atte ad individuarne il funzionamento. 
Non necessita di fili esterni di alimen¬ 
tazione. 


MONTAGGIO 

Tutta la parte elettrica del montaggio 
è disposta su un unico circuito stampa¬ 
to, di cui pubblichiamo in fìg, è la 
serigrafia. Per comodità di montaggio 
abbiamo sovrapposto alla serigrafia la 
disposizione dei componenti. 

Prima di iniziare il montaggio diamo 
alcune istruzioni generali. 

E’ necessario disporre i vari compo¬ 
nenti esattamente nella posizione indi¬ 
cata nella figura. Dopo aver piegato i 
terminali ad una larghezza corrispon¬ 
dente alla distanza dei fori praticati sul¬ 
la piastra del C.S., infilarli nei suddetti 
fori e saldare. Effettuata la saldatura bi¬ 
sogna tagliare i terminali in eccedenza 
con un tronchesino, ad una distanza di 
2-3 mm dalla superfìcie ramata del cir¬ 
cuito stampato. La saldatura va fatta con 
un saldatore di potenza non elevata, a- 
gendo con decisione e rapidità per non 
surriscaldare i componenti. Non esagera¬ 
re con la quantità di stagno che deve es¬ 
sere appena sufBciente per assicurare un 
buon contatto. Se la saldatura non riu¬ 
scisse subito perfetta, conviene interrom¬ 
pere il lavoro per lasciare raffreddare 
il componente e quindi ripetere il ten¬ 
tativo. 

Tale precauzione vale soprattutto per 
i componenti a semiconduttore. Nel no¬ 
stro caso, per evitare di danneggiare il 
delicato circuito integrato, è stato pre¬ 
visto un apposito zoccolo. Ulteriori 
consigli sul montaggio sono riportati 
nell’opuscolo allegato al kit. 
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UK 702 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione di alimentazione: 

115-220-250 V 

Frequenza: 50-60 Hz 

Produzione di ozono: 

Sufficiente a stabilire una con¬ 
centrazione di 0,05 PPM in 
un ambiente di 50 m^ 

Lampada impiegata: 

lampada elettronica 50 m' 

Contenitore: in ABS antiurto 

L*UK 702, mediante una scarica elettrica 
ad effluvio tra due elettrodi ^ecìali ad 
altissima tensione, consente la produ¬ 
zione di ozono. Questo gas, trasforman¬ 
dosi in ossigeno nascente, con Tumidità 
dell’aria, distrugge ossidandole tutte le 
impurità organiche presenti nell’aria, co¬ 
me bacilli, virus, molecole di fumo, cat¬ 
tivi odori, ecc. e non ne copre soltanto 
l’odore con uno più forte. 

L’UK 702 fornisce in poco tempo una 
concentrazione ottimale e non dannosa 
di ozono in un ambiente di 50 metri 
cubi. La scintilla ad effluvio avviene in 
una speciale lampada con elettrodo e- 
mettente elettroni. I benefici dovuti alla 
installazione di questo piccolo ed utile 
apparecchio saranno presto evidenti. In 
casa avrete aria più sana e più pulita, 
e tutti gli odori fastidiosi scompariranno. 



onverrà cominciare la nostra 
fatica imparando alcune nozio¬ 
ni fondamentali di chimica 
per quanto riguarda il gas che inten¬ 
diamo produrre con Tapparecchio che 
vogliamo costruire. 

L’atomo dell’elemento ossigeno dispo¬ 
ne di due legami liberi di valenza. I le¬ 
gami di valenza sono collegati alla di¬ 
stribuzione degli elettroni dell’orbita più 
esterna. Siccome il numero degli elettro¬ 
ni che possono stabilmente esistere in 
ogni orbita è fisso, un certo numero di 
elettroni mancanti sull’orbita più ester¬ 
na, costituisce una specie di invito per 
altri atomi a legarsi con quello che stia¬ 
mo considerando formando dei compo¬ 
sti chimici. Gli unici elementi che hanno 
l’orbita esterna completa sono i cosiddet¬ 
ti gas nobili che, infatti non formano 
composti chimici con nessun elemento. 
Tornando al caso dell’ossigeno, il gas 
che respiriamo normalmente è formato 
da due atomi di ossigeno legati fra loro 
con le loro due valenze, che formano un 
composto chimico stabile di formula O 2 . 
L’ossigeno allo stato atomico, come si 
dice «nascente» esiste solo in determina¬ 
te condizioni e per tempi molto brevi. 
E’ dotato di grande attività chimica e 
ad esso è dovuta l’azione sbiancante e 
disinfettante della candeggina e dell’ac¬ 
qua ossigenata, per esempio. C’è però 
un altro modo nel quale gli atomi di 
ossigeno possono legarsi tra loro per 
formare un composto relativamente sta¬ 
bile: tre atomi di ossigeno possono le¬ 
garsi tra loro formando una specie di 
triangolo i cui lati sono costituiti dai 
legami di valenza. Si può vedere che 
le due valenze di ciascun atomo di ossi¬ 
geno sono legate ciascuna con una del¬ 
le valenze degli altri due atomi. Tale 
composto si chiama ozono. La sua for¬ 
mula è O 3 , ha proprietà particolari, e 
si scompone facilmente in atomi liberi 
di ossigeno nascente al quale sono do¬ 
vute le sue proprietà. E’ strano notare 
come in una determinata forma l’ossige¬ 
no sia necessario a mantenere la vita. 


mentre in altre condizioni la distrugge 
ossidando (praticamente bruciando) le 
sostanze organiche che della vita sono 
l’elemento essenziale. Siccome i primi 
organismi a venire colpiti dall’effetto 
dell’ossigeno atomico sono i microorga¬ 
nismi, tutte le sostanze capaci di svilup¬ 
pare ossigeno nascente avranno proprie¬ 
tà disinfettanti. Tra queste una delle 
più attive è l’ozono che, in presenza di 
umidità si scompone nei tre atomi di os¬ 
sigeno che lo costituiscono i quali, nel 
breve periodo che passa prima che -si 
ricombinino per formare nuovamente 
ossigeno biatomico, esercitano il loro 
potere ossidante sulle piccolissime forme 
di vita e sulle molecole organiche che 
incontrano nel loro cammino. 

L’ozono ha un odore caratteristico, al 
quale deve il suo nome, che si riscontra 
quando si hanno delle scariche elettriche 
nell’aria. Infatti le maggiori sorgenti di 
ozono sono le scintille elettriche. Il par¬ 
ticolare odore dell’aria dopo i temporali 
è dovuto in parte all’ozono sviluppato 
dalle scariche atmosferiche. 

In grande quantità è tossico, ma que¬ 
sto non è il nostro caso, in quanto le 
concentrazioni necessarie per ottenere 
una efficace sterilizzazione degli am¬ 
bienti, sono minime. Un altro metodo 
per ottenere ozono dall’ossigeno dell’a¬ 
ria, è quello di sottoporla all’irradiazio¬ 
ne con raggi ultravioletti. A tale azione 
è dovuto in parte l’uso delle lampade 
germicide a raggi ultravioletti, e la par¬ 
ticolare salubrità dell’aria in alta mon¬ 
tagna. 

Oltre a distruggere i batteri l’ozono 
distrugge anche le minuscole particelle 
di composti organici non viventi presen¬ 
ti nell’atmosfera provocando così la 
scomparsa degli odori di cucina, di fu¬ 
mo eccetera. 

Allo stato puro l’ozono è un gas co¬ 
lorato in azzurro, contrariamente all’os¬ 
sigeno che è incolore. Fonde a —192,1“C 
e bolle a —111,9°C. L’ozono liquefatto 
ha un colore blu nero opaco simile al- 
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OZONIZZATORE 


Un apparecchio semplice da costruire e di eccezionale utilità. 
Trasforma l’ossigeno dell’aria in ossigeno triatomico (ozono) 
che ha un’azione battericida e deodorante. 

I « 

I 


Tinchiostro, contrariamente all’ossigeno 
liquido che è di colore azzurro chiaro. 

La produzione industriale dell’ozono 
avviene provocando la scarica di un’al¬ 
tissima tensione non sotto forma di 
scintilla ma sotto forma di effluvio di- 
i stribuendo la scarica su un’ampia su¬ 
perficie con l’aiuto di un dielettrico so¬ 
lido che non carbonizzi (principalmen¬ 
te vetro). 

La scarica distribuita su una notevole 
superficie aumenta la resa della pro¬ 
duzione di ozono, e sul medesimo prin¬ 
cipio sono basati sia gli ozonizzatori di 
grandi dimensioni usati per esempio per 
la sterilizzazione dell’acqua potabile, 
che quelli di piccole dimensioni come 
I il nostro. La tensione tra i due elettrodi 
^ deve essere alta (2.000 V), quindi è da 
considerare pericoloso il funzionamento 
dell’apparecchiatura senza il rivestimen¬ 
to isolante protettivo. La formazione del- 
i la scarica è favorita anche dall’emissio- 
' ne, da parte dell’elettrodo interno, di 
I elettroni estratti dall’alta tensione pre¬ 
sente . 

I L’apparecchio che presentiamo usa 
] un’ampolla a scarica capace di mante- 
. nere una concentrazione di 0,05 parti 
I per milione in un ambiente dalle dimen¬ 
sioni di una normale stanza. Bisogna fa- 
^ re attenzione che una concentrazione su- 
, periore alle 0,1 ppm, comincia a risul- 
I tare tossica per le persone. L’apparec¬ 
chio è previsto per uso domestico e 
quindi può rimanere acceso in perma- 
I nenza senza effetti nocivi. Con appa- 
I recchi di maggiore potenza bisogna li- 
^ mitare il tempo di accensione per non 
superare la concentrazione ottimale del 
gas nell’aria. Un’atmosfera umida e fred- 
da favorisce l’azione dell’ozono, che può 
I meglio decomporsi in ossigeno nascente 
esplicando così la sua azione. 

Per ottenere il migliore effetto di me¬ 
scolazione dell’ozono con l’aria dell’am¬ 
biente conviene appendere l’ozonizzato¬ 
re ad almeno due metri di altezza fis¬ 
sandolo ad una parete. 



Fig. 1 - Vista interna delVozonizzatore a montaggio ultimato. 
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DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Dallo schema riportato in fig. 2 si può 
constatare che il circuito elettrico non 
presenta particolari difficoltà interpre¬ 
tative. 

Dalla presa di rete, che è opportuno 
sia dotata di presa di terra, parte un 
cordone a tre fili per Talimentazione. 
Uno di questi fili, che deve essere mes¬ 
so a terra, è collegato al telaio metallico 
che sostiene i componenti. Sul cordone 
di alimentazione è sistemato un interrut¬ 
tore di rete a pulsante. Su uno dei fili 
di rete è anche inserito un fusibile FI 
da 0,1 A, accessibile dal fondo del con¬ 
tenitore. Il trasformatore TI è predispo¬ 
sto per tre tensioni: 115-220-250 V. Ai 
capi di uno di questi avvolgimenti è 
collegata una lampadina spia indicante 
che Tozonizzatore è in funzione. Tale 
lampadina ovviamente sarà sempre ali¬ 
mentata da una tensione di 115 V. Il se¬ 
condario del trasformatore, costituito da 
un avvolgimento ad alta tensione, è col¬ 
legato a due contatti fissati su di un sup¬ 
porto isolante che serve da distanziatore 
e da sostegno, e quindi da schermo ai 
due elettrodi tra i quali avviene la sca¬ 
rica. 


L’elettrodo centrale è contenuto in 
una speciale ampolla a chiusura erme¬ 
tica ad atmosfera controllata, l’elettrodo 
esterno è formato da un cilindro di rete , 
metallica che avvolge l’ampolla. I 


MECCANICA DELL’UK 702 | 

L’intero apparecchio è contenuto in ^ 
un contenitore isolante di materiale 
ABS antiurto, dotato nella parte poste- | 
riore di fori atti a permettere di appen- ^ 
derlo ad una parete. 

Tutta la parte elettrica è sostenuta da | 
una robusta piastra in lamiera collegata 
a terra attraverso lo spinotto centrale 
della spina di alimentazione. Sul fronta¬ 
le della scatola sono praticate delle fes¬ 
sure attraverso le quali fuoriesce l’ozono 
prodotto. Inoltre sul frontale è sistemata ■ 
la lampada indicante il funzionamento 1 
dell’apparecchio. i 

Un settore in materiale plastico ad al¬ 
to isolamento sostiene rigidamente la 
parte ad alta tensione. 

Per un razionale montaggio del circui¬ 
to si consiglia di attenersi alle istruzioni 
riportate nell’opuscolo allegato al kit. 
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CONNETTORE 
MULTIPLO STEREO 


Questa scatola di montaggio è stata pro¬ 
gettata per consentire, per mezzo di un 
semplicissimo dispositivo, l’ascolto in¬ 
dividuale di un programma sonoro da 
parte di più persone insieme. Mentre le 
persone interessate godono di un ascolto 
perfetto, quelle non interessate all’a- 
scolto non sono disturbate. Ottimo, 
oltre che per l’uso familiare, anche per 
biblioteche, discoteche, corsi di insegna¬ 
mento collettivi, ospedali ecc. 

L’UK 767 può essere connesso all’uscita 
dì bassa frequenza di qualsiasi appa¬ 
recchio di riproduzione, come radiorice¬ 
venti, giradischi, registratori ecc. aventi 
apposita presa per cuffia. 

Può anche essere interessante l’ascolto 
in cuffia di un programma solo per 
approfittare delPottima fedeltà di ripro¬ 
duzione della cuffia, che è ottenuta con 
mezzi molto semplici, anziché con si¬ 
stemi complicati e costosi, come avviene 
per gli altoparlanti. 

Gli attacchi alPamplifìcatore e per le 
cuffie sono di tipo normalizzato euro¬ 
peo. 



i possono ormai contare sulla 
punta delle dita le abitazioni 
dove non esistono mezzi di 
diffusione sonora. Non si può nemmeno 
parlare di una questione economica, in 
quanto attualmente, in un modo o nei- 
l’altro, la diffusione degli apparecchi 
radio, televisivi, dei grammofoni, dei re¬ 
gistratori, è veramente universale. 11 
problema sorge quando nella stessa ca¬ 
sa gli apparecchi sono più di uno c gli 


ascoltatori potenziali pure. Può darsi 
che a tutti piaccia sentire lo stesso pro¬ 
gramma alla radio, oppure alla televi¬ 
sione, ed allora non si pone nessun pro¬ 
blema. Raramente però questo avviene 
per il fatto che i gusti individuali sono 
diversi, ed i programmi possibili sono 
tanti. 

C’è quindi una soluzione: l’ascolto in¬ 
dividuale, per mezzo di una cuffia. 

Esistono anche altri casi in cui è in¬ 
dispensabile l’aseolto individuale. Molte 
volte le biblioteche hanno anche una 
sezione discografica. È ovvio che una 
persona che voglia sentire dei dischi in 
una biblioteca deve farlo arrecando il 
minimo disturbo agli altri che invece vo¬ 
gliono leggere. 


Quello che presentiamo è un semplice 
accessorio per l’ascolto individuale da 
parte di una o più persone di un qual¬ 
siasi apparecchio di riproduzione sono¬ 
ra con relativa presa per cuffia e avente 
un’impedenza non inferiore a 8 Si 
tratta solo di tre prese opportunamente 
collegate alle quali potranno essere con¬ 
nesse tre cuffie, e quindi tre persone 
potranno ascoltare contemporaneamente 
lo stesso programma. Nel caso degli isti¬ 
tuti per l’insegnamento rapido delle lin¬ 
gue, dove l’ascolto individuale è di 
prammatica, si preferisce suddividere i 
posti di lavoro anziché riunire più per¬ 
sone allo stesso posto, in modo che ne 
guadagna la possibilità di concentrazio¬ 
ne di ogni singolo utente. 
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Fig. 2 - Parte elettrica deWUK 767; si tratta di tre prese normalizzate per ap¬ 
parecchi di riproduzione acustica connesse in parallelo fra loro. 


L’accessorio Ul< 767 non è in defini¬ 
tiva che una presa multipla alla quale 
possono essere connesse tre cuffie. Non 
è quindi niente di complicato, tanto 
che ognuno potrebbe costruirselo da so¬ 
lo procurandosi i materiali. Ma si per¬ 
derebbe una cosa che attualmente di¬ 
venta sempre più preziosa per tutti; il 
tempo. Infatti per Lapprovvigionamen- 
to dei vari componenti, per la costruzio¬ 
ne del contenitore, per la foratura, ecc. 
si dovrebbe perdere almeno una mezza 
giornata. Salvo che non siate bravissi¬ 
mi, nel qual caso è meglio fare qual¬ 
cosa di maggior soddisfazione. Noi vi 
togliamo la preoccupazione delLapprov- 
vigionamento dei materiali, e vi lascia¬ 
mo il passatempo del montaggio che, 
trovandovi tutto a portata di mano vi 
farà passare una mezz’oretta piacevole 
di distensione. 


DESCRIZIONE ELETTRICA 
E MECCANICA 

La parte elettrica, come si può con¬ 
statare dallo schema di fig. 2 è la cosa 
più semplice di questo mondo. Si tratta 
di tre prese normalizzate per apparec¬ 
chi di riproduzione acustica, connesse 
in parallelo tra di loro. 

Il collegamento all’apparecchio del 
quale devesi fare l’ascolto avviene me¬ 
diante un cavo schermato munito alla 
sua estremità di una spina di tipo ana¬ 
logo a quello delle prese. 

L’insieme delle tre prese è contenuto 
in una scatola di piccolo ingombro e 
di aspetto piacevole ed elegante, che 
all’occorrenza si può montare ad in¬ 
casso in un mobile, al muro o su un 
pannello contenente altre apparecchia¬ 
ture di vario tipo. 


Se si tiene conto di alcune elemen¬ 
tari precauzioni, il montaggio di que¬ 
sto utile accessorio è estremamente sem¬ 
plice e sicuro, e richiede solo una certa 
abilità nell’effettuare le saldature ai pie¬ 
dini di connessione. 

Siccome il materiale isolante di sup¬ 
porto dei piedini è termoplastico, le sal¬ 
dature dovranno essere eseguite in mo¬ 
do rapido e deciso per evitare surriscal¬ 
damenti. La quantità di stagno da im¬ 
piegare per ogni saldatura deve essere 
la minima possibile, in quanto una gran¬ 
de quantità di stagno impiega molto più 
tempo per raffreddarsi. Inoltre parte del¬ 
lo stagno potrebbe risalire per capilla¬ 
rità lungo la trecciola provocando un 
infragilimento della stessa in vicinanza 
del punto di connessione con possibi¬ 
lità di successive facili rotture. Siccome 
i punti di saldatura sono piuttosto rav¬ 
vicinati, bisogna evitare il formarsi di 
ponti di stagno tra gli spinotti, cosa 
tanto più facile quanto più si insiste 
con il saldatore in quanto l’evaporazio¬ 
ne del disossidante provoca una dimi¬ 
nuzione della fluidità e della scorrevo¬ 
lezza dello stagno. 

Un’ulteriore precauzione da adottare 
è di tenere i collegamenti in filo più 
corti possibile: in questo modo ne gua¬ 
dagnerà l’estetica del montaggio e la fa¬ 
cilità di maneggio di tutto l’insieme. 

Seguendo accuratamente le istruzioni, 
corredate da chiare illustrazioni, ripor¬ 
tate nell’opuscolo che la AMTRON al¬ 
lega in ogni suo kit, si eliminerà ogni 
possibilità di errore. 


Le Industrie Anglo-Annericane in Italia Vi assicurano un avvenire brillante 


INGEGNERE 

regolarmente iscritto nell’Ordine di Ingegneri Britannici 

Corsi POLITECNICI INGLESI Vi permetteranno di studiare a casa Vostra e conseguire 
tramite esami, i titoli di studio validi: 

INGEGNERIA Elettronica - Radio TV - Radar - Automazione - Computers ■ Meccanica - 

Elettrotecnica ecc., ecc. 

LAUREATEVI 

airUNlVERSITA’ DI LONDRA 

seguendo i corsi per gli studenti esterni « University Examination «: Matematica - 
Scienze - Economìa ■ Lingue ecc... 

RICONOSCIMENTO LEGALE IN ITALIA in base alla legge n. 1940 Gazz. Uff. n. 49 del 20 - 3 -'63 


• una carriera splendida 

• un titolo ambito 

• un futuro ricco 
di soddisfazioni 
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10125 TORINO - Via P. Giuria 4/s 
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CARICA BATTERIE AUTOMATICO 


Con questa scatola dì montaggio si 
può realizzare un carica batterie che 
riunisce in sé i pregi di una efficien¬ 
te protezione contro gli errori di 
manovra e di un efficace sistema di 
interruzione della carica allorché 
questa risulta ultimata. Tale inter¬ 
ruzione avviene automaticamente, 
in modo che il caricatore può resta¬ 
re sempre connesso alla batteria, 
permettendo l’uso della stessa in 
tampone, per esempio per Talimen- 
fazione di apparecchiature antifur¬ 
to. La corrente dì carica è automati¬ 
camente limitata, evitandosi così il 
perìcolo di un regime di carica trop¬ 
po rapido. Permette anche dì tene¬ 
re la batteria sempre al massimo 
della carica, garantendo una sua 
lunga conservazione ed una costan¬ 
te disponibilità al pronto impiego. 
La predisposizione delLapparecchìo 
per la disinserzione a piena carica, 
si effettua in modo semplice me¬ 
diante la regolazione di due trim- 
mer interni. 

La disinserzione del carica batte¬ 
rie alla fine della carica viene ef¬ 
fettuata da un dìodo controllato 
(SCR). 


L’apparecchio è protetto contro il 
corto circuito ai morsetti e contro 
l’inserzione invertita sulla batteria. 


CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

Tensione della batterìa 
da caricare: 12 o 16 V 

commutabili dal pannello 

Tensione d’alimentazione: 

117 ^ 220 Vc.a. 

Corrente massima di carica: 2 A 

Transistori impiegati: BC 477, 

BC 119 

Diodi impiegati: 4x50S2 

10 DI - 21 PT 5 

SCR impiegato: TUA 008 

Tensioni massime di intervento del 
regolatore dì fine carica: rispettiva¬ 
mente 14,5 V per carica a 12 V e 
7,5 V per carica a 6 V. 

Lampade di segnalazione per cari¬ 
ca e fine carica. 


□ 1 carica batterie UK 482 rap¬ 

presenta un notevole migliora¬ 
mento anche rispetto ad appa¬ 
recchiature di uso industriale. Normal¬ 
mente la durata della carica è limitata 
da un congegno a tempo che interrompe 
la carica dopo un periodo prefissato in 
rapporto all’intensità di carica ed alla 
capacità della batteria. Il sistema usato 
in questo apparecchio permette invece 
una maggiore automaticità di uso, in 
quanto non è basato sul rapporto tra la 
corrente di carica ed il tempo, ma sulla 
curva di variazione della tensione ai 
capi della batteria nel corso della carica. 

Come è noto, la suddetta curva ha una 
salita quasi costante durante la carica, 
raggiungendo alla fine della medesima 
una tensione ai capi di ciascun elemento 
di circa 2,4 V. La differenza tra questa 
tensione e quella all’inizio della carica, 
opportunamente amplificata, provoca la 
disconnessione automatica della batteria 
alla fine della carica. Questo sistema per¬ 
mette la connessione della batteria in 
tampone, costantemente sotto carica, in 
modo che essa possa fornire corrente in 
mancanza della tensione di rete, sempre 
al pieno della carica. Il sistema permette, 
per esempio, l’alimentazione di apparec¬ 
chiature antifurto con garanzia di fun¬ 
zionamento anche in mancanza della ten¬ 
sione di rete. 

Nel caso di carica normale, la discon¬ 
nessione della batteria a fine carica evita 
il prolungarsi della carica oltre la capa¬ 
cità della batteria. 
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Una carica che si prolunghi oltre il 
j tempo necessario provoca una dissocia- 
i zione elettrolitica della soluzione con svi¬ 
luppo di gas (ossigeno ed idrogeno) e 
conseguente consumo deiracqua di di- 
1 luizione. Conseguenze di ciò sono: 

' — Abbassamento del livello dell’elettro- 

lita negli elementi, che conduce airaf- 
fioramento della parte superiore delle 
i piastre. 

I — Eccessiva concentrazione dell’elettro- 
1 lita. 

\ 

— Riscaldamento degli elementi dovuto 
I alla corrente che passa senza produrre 
razione chimica di trasformazione degli 
ossidi di piombo. 

— Disgregazione meccanica dello strato 
di ossidi dovuto alla formazione delle 
i bolle di gas (decapaggio). 

Tutte queste azioni portano ad un ra- 
I pido decadimento delle qualità della bat- 
I teria, dovute alla disgregazione degli os¬ 
sidi ed alla formazione di solfato di 
' piombo insolubile. Il solfato di piombo, 

I così formato, oltre a non partecipare al¬ 

le reazioni elettrochimiche di carica e 
di scarica, tende a formare strati imper¬ 
meabili che impediscono all’elettrolita di 
raggiungere il materiale ancora attivo. 

Bisogna anche tener presente che, per 
' una buona conservazione delle batterie 
al piombo, la scarica non deve mai es¬ 
sere spinta a fondo, per evitare la solfa- 
tazione delle piastre, mentre una batte¬ 
ria che rimanga quasi costantemente a 
piena carica ha una durata molto più 
’ lunga di un’altra soggetta a regimi di 
carica e scarica completi. 

Bisogna evitare anche regimi di scari¬ 
ca troppo rapidi, che provocano un esau- 
^ rìmento temporaneo deH’elettrolita nei 

pori delle piastre, dovuto ad un’insuffi- 
' ciente circolazione di liquido. E’ questa 
la ragione per cui è meglio avviare una 
autovettura con una prolungata azione 
del motorino anziché con vari brevi col¬ 
pi. Infatti l’assorbimento del motore a 
I corrente continua sale a punte altissime 
I aH’avviamento, stabilizzandosi a valori 

molto più bassi quando questo raggiun¬ 
ge la velocità di regime. 

Per la difesa contro i corti circuiti ai 
morsetti, il caricabatterie UK 482 è prov¬ 
visto di una protezione a fusibile integra¬ 
ta da una resistenza limitatrice in serie. 
Infatti i semiconduttori ad elevato ren- 
I dimento (come il silicio di cui sono co¬ 
stituiti i diodi raddrizzatori) non resisto¬ 
no bene al sovraccarico dovuto al corto 
circuito, in quanto mancano della capa¬ 
cità di disperdere rapidamente il calore 
sviluppato che ne provoca quindi la fu¬ 
sione. Se provvediamo alla protezione 
del diodo con un semplice fusibile, la 
corrente di cortocircuito si comporta in 
modo tale da provocare la fusione del 
diodo prima di quella del fusibile. Per 
questo è necessario limitare il valore del¬ 
la corrente di c.c. in modo che la fusio¬ 
ne della valvola avvenga in tempo utile 
per non provocare danni al raddrizzato- 
re. La resistenza limitatrice inserita nel 
circuito di potenza, non permette alla 
corrente di superare il valore di c.a. 4 A. 



Fig. 2 - Circuito stampato visto dal lato 
componenti. 

L’alimentazione avviene dalla rete a 
corrente alternata 50-60 periodi tensione 
117 - 220 V commutabile mediante un 
deviatore a levetta provvisto di un bloc¬ 
co meccanico per impedire manovre in¬ 
volontarie. 

La tensione di uscita è di due valori 
fissi unificati; 6 e 12 V che sì possono 
predisporre mediante un commutatore 
sistemato sul pannello anteriore. Nel ca¬ 
so di inserzione su un normale carica 
batterie, di una batteria con polarità in¬ 
vertita, si provoca il corto circuito ai 
morsetti. Nell’UK 482 non è possibile 
che questo inconveniente si verifichi in 
quanto è stato previsto un diodo che im¬ 
pedisce il passaggio della corrente in sen¬ 
so opposto a quello regolare. 

La corrente massima di carica è di 
circa 2 A e discende con l’aumentare 
della tensione ai capi della batteria. 

Due lampade spia sul pannello ante¬ 
riore permettono il facile controllo visi¬ 
vo dello stato di carica della batteria. Se 
è accesa la lampada rossa significa che 
la batteria si sta caricando, se è accesa 
la lampada verde, la carica è finita ed il 
caricabatterie non è più collegato alla 
batteria. 


IL CIRCUITO ELETTRICO 

Come si può vedere dal circuito illu¬ 
strato in fig. 1, dalla presa di rete, tra¬ 
mite l’interruttore generale SWl ed il 
fusibile da 0,5 A si entra nel commuta¬ 
tore di cambio tensioni e quindi nel 
trasformatore. Questo trasformatore è 
provvisto di due primari uguali da HTV 
che vengono connessi in serie per la ten¬ 
sione di 220 V ed in parallelo per la 
tensione di 117 V tramite il commu¬ 
tatore SW2. Il secondario è dotato di due 
prese, commutate da SW3, che fornisco¬ 
no una tensione alternata di 24 V per la 
carica a 12 V e di 18 V per la carica a 
6 V. Dopo il raddrizzamento con ponte 
di Graetz formato dai diodi DI, D2, D3 
e D4 otterremo una tensione a carico di 
rispettivamente 20 V e 14,5 V che cado¬ 
no a 14,5 e 8,5 V per effetto del resistere 
di limitazione RI. Detti valori di tensio¬ 
ne valgono per una corrente di uscita di 
2 A. In parallelo al resistere di limita¬ 


zione RI c’è la lampada spia LI che 
sfrutta la caduta di tensione provocata 
dal carico su questo resistore. La lam¬ 
pada quindi non è accesa se non si ero¬ 
ga corrente al carico. La corrente prin¬ 
cipale entra quindi nel diodo controlla¬ 
to SCR, sul cui elettrodo di controllo 
(gate) agisce il circuito di arresto di fi¬ 
ne carica. Quindi la corrente attraversa 
il diodo D6 che non permette il flusso 
della corrente in senso contrario a quel¬ 
lo di carica ed il fusibile da 2 A che si 
interrompe in caso di corto circuito ai 
morsetti, raggiungendo il morsetto posi¬ 
tivo. Il ritorno avviene in modo diretto. 

La regolazione per fine carica avviene 
tramite TRI e TR2 pilotati tramite i due 
potenziometri R7 ed R8 commutati da 
SW3 rispettivamente per batterie a 12 e 
6 V. Quando la tensione ai capi della 
batteria sotto carica supera un determi¬ 
nato valore i transistori passano in con¬ 
duzione eliminando al tensione di pilo¬ 
taggio al trigger dell’SCR e contempo¬ 
raneamente permettendo al condensato- 
re CI di scaricarsi producendo una ten¬ 
sione di polarità inversa ai capi del dio¬ 
do controllato che passa allo stato di 
non conduzione. Tale tensione non può 
arrivare al trigger per la presenza di D5. 
Attraverso la batteria passa ancora una 
debole corrente limitata dal parallelo di 
R4-R6 in serie con R2-R3. Questa cor¬ 
rente permette l’accensione della lam¬ 
pada L2 ma non quella di LI in quan¬ 
to la caduta su RI non è più sufficiente. 

I resistor! R2 + R3 servono ad adat¬ 
tare la corrente del circuito di spegni¬ 
mento a quella della lampada L2 nella 
posizione 6 V R2 è cortocircuitato da 
SW3. 


MECCANICA DELL’UK 482 

La parte meccanica del carica batterie 
si compone di un pannello frontale su 
cui trovano posto le lampade indicatri¬ 
ci, LI L2, il deviatore per la- predispo¬ 
sizione della tensione di carica SW3, 
l’interruttore di rete SWl, i fusibili per 
l’alta e la bassa tensione e le boccole 
per la connessione alla batteria da cari¬ 
care. La boccola rossa va al polo positi¬ 
vo della batteria e quella nera va al ne¬ 
gativo. 

L’apparecchio è contenuto in apposito 
contenitore munito di una squadretta in¬ 
feriore per l’appoggio al banco di lavo¬ 
ro in posizione inclinata comoda per la 
manovra dei comandi frontali. Tale con¬ 
tenitore è completamente smontabile nel¬ 
le sue parti per un agevole accesso alle 
parti interne. 

Sul fondo vanno montati il trasforma¬ 
tore di alimentazione ed il circuito stam¬ 
pato portante il gruppo raddrizzatore, le 
protezioni ed il circuito di regolazione. 
Sul pannello posteriore è praticato un 
foro con passacavo attraverso al quale 
passa il cordone di allacciamento alla 
rete; inoltre vi è applicato il commuta¬ 
tore SW2 per la tensione di rete, muni¬ 
to di squadretta dì blocco per impedire 
azionamenti involontari. Il contenitore 
è munito di adatti fori di ventilazione 
per favorire il raffreddamento degli ele¬ 
menti di potenza. 
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REGOLAZIONE E COLLAUDO 

Controllare Tesatta esecuzione del cir¬ 
cuito, verificare l’isolamento. Ruotare i 
trimmer R7 R8 completamente in senso 
orario. 

Accendere Tapparecchìo e verificare 
che nessuna delle due lampade sia ac¬ 
cesa. 

Portare SW3 in posizione 12 V, col¬ 
legare una batteria di 12 V, verificare 
che si accenda la lampadina rossa e la¬ 
sciare caricare a fondo (il tempo di ca¬ 
rica dipende dalla capacità della batte¬ 
ria) . Quando la tensione ai capi della 
batteria ha raggiunto il suo valore mas¬ 
simo 14,4 V circa, regolare il trimmer R7 
fino a portare il circuito di regolazione 
a filo dell’innesco. Si può verificare que¬ 
sto fatto controllando il momento dello 
spegnimento della lampadina rossa e 
conseguente accensione di quella verde. 


Il trimmer R7 non va più toccato e 
l’apparecchio resterà così regolato per 
tutte le successive ricariche. 

Lo stesso procedimento va ripetuto per 
una batteria a 6 V regolando a fine ca¬ 
rica il trimmer R8. In questo caso il 
commutatore SW3 va ovviamente siste¬ 
mato in posizione 6 V. 

Eseguite le regolazioni, montare com¬ 
pletamente il contenitore fissando prima 
il frontale con quattro viti autofilettanti 
e quindi il pannello superiore che va 
fatto scivolare in posizione ed infine il 
pannello posteriore che va fissato con 
altre quattro viti autofilettanti. 


CONCLUSIONI 

Bisogna porre particolare attenzione 
durante il montaggio, di montare in ma¬ 


niera corretta tutti i componenti polariz¬ 
zati, come diodi, transistori, il conden¬ 
satore elettrolitico. Bisogna fare anche 
attenzione ad eseguire un corretto ca¬ 
blaggio, nei collegamenti del trasforma¬ 
tore, del circuito stampato, dei commu¬ 
tatori e degli altri componenti. 

A tale riguardo consigliamo, coloro 
che volessero intraprendere la costru¬ 
zione di questo apparecchio, di attener¬ 
si alle istruzioni riportate neH’opuscolo 
che la AMTRON fornisce in ogni suo 
kit. 

L’apparecchio sopradescritto sarà co¬ 
sì sempre pronto per una lunghissima 
serie di ricariche, garantendo la sicurez¬ 
za di una perfetta conservazione della 
batteria, che avrà bisogno solo di un pe¬ 
riodico controllo del livello dell’elettroli¬ 
ta. Se necessario effettuare un rabbocco 
con acqua distillata (con acido) fino a ri¬ 
stabilire il livello al suo valore normale. 


UN NUOVO ISTITUTO ITALIANO DI RICERCHE AUDIOVISIVE 

£’ stato costituito a Roma Rlstituto di ricerche, consultazioni e studi sui mezzi audiovisivi di cui è Presidente il 
sen. MARIO DOSI. L’Istituto si propone di «approfondire» i temi connessi con l’espansione degli audiovisivi, ricor¬ 
rendo all’apporto di esperti e di operatori culturali italiani e stranieri e stimolando contributi di idee da parte di tutte 
le componenti interessate alle comunicazioni di massa. 

Hanno aderito a questa iniziativa interessante, alcuni giornalisti della Rai-tv: Gastone Favero, Brando Giordani, lader 
lacobelli, Virgilio Levi, Carlo e Alberto Luna, Giovanni Minoli, Gianni Pasquarelli, Tito Stagno. 
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RADIONAUTICA 


SERVIZIO RADIO MEDICO 

PER NAVI DI PICCOLO CABOTAGGIO 

Il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico), 
della cui attività abbiamo già dato notizia nella 
rivista ELETTRONICA OGGI, è un ente sorto in 
Roma nel 1935 allo scopo di dare assistenza radio 
medica in mare aperto ai marittimi imbarcati su navi 
mercantili di qualsiasi nazionalità naviganti in tutti 
gli oceani ed inoltre alle popolazioni delle piccole iso¬ 
le del Mediterraneo. 

Il C.I.R.M. ha istituito recentemente anche Tassi- 
stenza per le navi di piccolo cabotaggio, per motope¬ 
scherecci, ed imbarcazioni di diporto. Tale servizio 
si effettua direttamente oppure tramhe la rete delle 
stazioni costiere P.T. 

Per il servizio diretto occorre attenersi alle se¬ 
guenti modalità: 

a) nominativo della stazione del Centro Internazio¬ 
nale Radio Medico: CIRM - Roma. 

b) frequenza sulla quale deve essere effettuata la 
chiamata: 2182 kHz. 

c) frequenza di lavoro del CIRM: 2286 e 2477 kHz. 

d) orario di servizio: giorni feriali dalle ore 0900 alle 
alle ore 1300 e dalle ore 1600 alle ore 2000. 
Nelle altre ore e nei giorni festivi le richieste do¬ 
vranno essere appoggiate alle stazioni costiere P.T. 

e) le richieste di assistenza radio medica o di soccor¬ 
so sanitario, dovranno essere dettate sotto forma 
di messaggio e portare la qualifica MEDRAD. 

f) il servizio è completamente gratuito. 

Per il servizio tramite le stazioni radio costiere 
P.T. le richieste dovranno essere effettuate secondo 
le norme che regolano il servizio di tali stazioni. I 
messaggi saranno sempre preceduti dalla qualifica di 
MEDRAD ed anche in questo caso sono avviati gra¬ 
tuitamente, 

11 messaggio può essere trasmesso in chiaro oppure 
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cifrato secondo il Codice Internazionale dei Segnali - 
sezione medica (segnali^ tre lettere), pagina 149. 

A titolo di curiosità precisiamo che nel 1971 il 
CIRM ha avuto la seguente attività: Messaggi radio¬ 
medici: 12.659. Casi assistiti: 1330. Assistenza navi 
mercantili: 1191. Richieste piccole isole: 49. Assisten¬ 
za navi passeggeri: 23. Assistenza in territorio me¬ 
tropolitano: 59. Missioni aeree: 94. Missioni navali: 
9. Richieste dagli oceani: 863. Richieste dal Mediter¬ 
raneo: 207. 


RADIOFARI ITALIANI 

Dal 5 maggio 1973 il radiofaro delPaeronautica 
di Reggio Calabria presta servizio continuo. 

M. Tirreno - dal 5 maggio 1973 è entrato in fun¬ 
zione a Tarquinia un nuovo radiofaro delPaeronautica 
con le seguenti caratteristiche: Latitudine 42^12'53” 
N, Longitudine 11”44’11” E. Frequenza di emissione: 
265 kHz tipo Al. Segnale RT: T A Q. Portata media: 
50 miglia. 



Fig. 1 - Fotografia dello studio televisivo della stazione di 
Koper - Capodistria. 
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Fig. 2 - Un radiogoniometro automatico Marconi installato 
a bordo della nave meteorologica «Weather Adviser». 


STAZIONI VHP 

La stazione di Porto Cervo in Sardegna effettua 
il servizio di VHP limitatamente al periodo compreso 
fra il V giugno ed il 30 novembre. 


RADIODIFFUSIONE 


STAZIONI DI RADIODIFFUSIONE 
AD ONDE MEDIE (per SWL) ultimo elenco 

1313 kHz 228 m - Miercurea Ciuc (7) Constanza 
(2) Craiova (2) ROU, Simferopol URS (120), Alep- 
po SYR (10), 3 stazioni yugoslave di bassa potenza. 



Fig. 3 - Apparecchio radiotelegrafico di Allarme Marconi 
tipo N20W e N2011 funzionante sulla frequenza di 500 kHz. 


1322 kHz 227 m - Leipzig- Wiederau D-RD (150), 
Mursmansk URS (100), Shkodra ALE (0,2), 3 sta¬ 
zioni YUG. 1331 kHz 225 m - Bari, Pescara, Roma, 
Palermo, Parnu URS (35), 2 staz. YUG, Funchal 
MDR (1), Elvas POR (1), 1340 kHz, 224 m - Ba- 
ghadad Thawrah IRQ (20) 1338 kHz, 223 m - 

Budapest L (80) più 3 staz. HNG, Lisnagarvey 
(100), Londonderry (0,25) G, 1349 kHz 222 m - 
Toulouse 2, Bordeaux 2, Grenoble 2, Limoges 2 
(20), Nantes 1 (10) F, Tbilissi (20), Riga URS, 

3 staz. YUG, Szolnok, Gyoer HNG (5), Pyrgos 
GRC (4). 1358 kHz, 221 m - Berlin Koepenik D-RD 
(250), Bremerhaven D-RF (2), 2 staz, YUG, 1 staz. 
ISR. 1 staz. URS. 1367 kHz, 219 m - Genova, Torino, 
Milano, Venezia, Napoli, Firenze, Palermo, Messina, 
Pisa, Sassari, Trento, Catania, Bari, Roma, Bialystok, 
Lodz Lublin (75) POL, Porto (10) POR, 3 staz. 
YUG, Petropavlosk URS (50), Radio Nordsee Inter¬ 
national in mare. 1376 kHz, 218 m - Lille 1 F (300), 
Kardzali 2 BUL (35), Vinnitza URS (60), 2 staz. 
YUG. 1385 kHz, 217 m - Madrid ECSlj (20), S. 
Cruz de La Palma ECS16 (5) La coruna, Orense, 
P. Mallorca (2) E, Kaunas, Kaliningrad (150) URS, 

4 staz. YUG, Athinai GRC (50), Jerusalem ISR - 
1390 kHz (1). 1394 kHz 215 m - 10 staz. AUT, 16 
staz. E, Tirana (15) ALB, 3 staz. D-RF, 16 staz. S, 
Tobruk LYB (15), Angra do Heroismo AZR (1), 
Beograd studio B (10) più 3 staz. YUG. 1403 kHz, 
214 m - Brest, Rouen, Montpellier (20), Bastia (8) 
F, 2 staz. YUG, Tiraspol URS (15), Komotini GRC 
(5). 1412 kHz, 212 m - Bad Mergentheim D-RF (3), 
15 staz. E, 5 staz. YUG, 3 staz. ISL, 2 staz. FNL, 
1421 kHz, 211 m - Saarbruecken-Heusweiler D-RF 
(450), Alger 3 ALG (40), Zyyi CYP (50), Riga URS 
(25), Sfax TUN (0,05), Tampere FNL (2), 3 staz. 
YUG. 1430 kHz 210 m - 16 staz. E, Taranto, Foggia, 
Pesaro I, Benghisa MLT (1), Ouchhorod URS (60), 
Bacau ROU (50), 4 staz. YUG, 1439 kHz, 208 m - 
Luxembourg Marnach LUX (1200), 1 staz URS, 2 
staz. YUG, Guimar EAK 83 E (2). 1448 kHz, 207 m 
- La Spezia, Squinzano, Cortina d’Ampezzo, Torino, 
Catania, Firenze, Sassari, Agrigento, Udine, Verona, 
Brunice, Campobasso, Cagliari, Catanzaro, Como, 
Matera, Merano, Perugia, Sondrio, Trento, Alessan¬ 
dria, Ascoli Piceno, Benevento, Belluno, Bressanone, 
Biella, Cuneo, Potenza, Siena Salerno 1. 2 staz. POR, 
7 staz. S, 1 staz. URS, 2 staz. YUG, Dekcevo (1446) 
YUG (0,05). 1457 kHz, 206 m - Constanza 2 ROU 
(50), Clevendon (20) più 7 staz. G, 8 staz. AUT, 
2 staz. YUG, 1 staz. POR. 1466 kHz, 205 m - Monte¬ 
carlo Fontbonne MCO (2x200), 6 staz. NOR, Simfe¬ 
ropol URS (50), 3 staz. YUG. 1475 kHz, 203 m - 
Wien 2 (150) più 4 staz. AUT, 12 staz. E, Baku URS 
(L80), 1 staz. YUG. 1484 kHz, 202 m - Bolzano, 
Aquila, Brunico, Avellino, Vicenza, Terni, Teramo, 
Savona, Gorizia, Brindisi, Cosenza, Lecce, Merano, 
Nuoro, Udine, Verona, Cagliari, La Spezia, Arezzo, 
Bressanone, 5 staz D-RF, 3 staz BEL, 1 staz CYP, 3 
staz DNK, 3 staz E, 6 staz F, 2 staz GRC, 4 staz ISL, 
Derna LYB (10), 2 staz MRC, 5 staz NOR, 8 staz 
POL, 1 staz MDR, 4 staz ROU, 9 staz G, 1 staz 
GIB, 6 staz TCH, 1 staz TUR, 2 staz URS, 38 staz 
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YUG. 1493 kHz, 201 m*- 3 staz AUT, 8 staz F, Le- 
ningrad URS (60), Rhodos GRC (5), 11 staz YUG, 
1 staz POR. 1502 kHz 200 m - 1 staz AZR, 6 staz 
DRF, 1 staz CYP, 14 staz E, Warszawa Motokov 
POL (300) più 1 staz POL, 5 staz YUG. 1511 kHz, 
199 m - 3 staz ISL, Berlin-Koepenick D-RD (300), 
4 staz YUG, Veltem BEL (20), 2 staz GRC, 1 staz 
MLT, 1 staz URS. 1520 kHz, 197 m - Ostrava, Plzen, 
Praha 2 (30) Karlovy vary (15), Ceske Budejovice 
(5) TCH, 2 staz YUG, 12 staz E. 1529 kHz, 196 m - 
Città del Vaticano CVA (500), 2 staz URS, Funchal 
MDR (0,5). 1538 kHz, 195 m - Mainflingen D-RF 
(700), 1 staz URS, 1 staz YUG. 1546 kHz, 194 m - 
Seelow D-RD (5), 5 staz AUT, 10 staz G, Vinnitza 
URS (50), 2 staz YUG. 1554 kHz, 193 m - Nice 2 
F (300), Vilnius URS (50), 2 staz YUG. 1562 kHz, 
192 m - 4 staz AUT, 11 staz S, Beromuenster SUI 
(160) più 1 staz SUI, 2 staz POR, 1 staz GRC, 1 
staz URS, 4 staz YUG. 1570 kHz, 191 m - Bernburg- 
Halle D-RD (20), 2 staz D-RF, 13 staz E, Lenin- 
grad URS (20), 1 staz GRC, 1 staz MLT, 1 staz 
AZR, 1 staz YUG. 1578 kHz, 190 m - Genova, La 
Spezia, Taranto, Sassari, Ancona, Aquila, Cam¬ 
pobasso, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Foggia, 
Matera, Nuoro, Perugia, Potenza, Carrara, Gorizia, 
Terni. 2 staz NOR, Porto POR (10). 1586 kHz, 
188 m - 2 staz AUT, 4 staz F, 2 staz BEL, 3 staz 
HUG, Bolzano, Trieste, Verona, Bologna, Brunico, 
Cagliari, Livorno, Merano, Bressanone I, 3 staz HOL, 
7 staz POL, 2 staz POR, 3 staz G, 5 staz S, 2 staz 
TCH, 10 staz YUG. 1602 kHz, 187 m - Muenchen 
Ismaning D-RF (370). 

Notizie di aggiornamento saranno pubblicate nei 
prossimi numeri. 


RADIOAMATORI 


Ripartizione nominativi dei radioamatori austriaci 

I nominativi delle stazioni di radioamatori au¬ 
striaci sono caratterizzati dalle due lettere OE seguite 
da una cifra che indica la provincia in cui la sta¬ 
zione è installata seguita da altre due o tre lettere. 

Le stazioni sperimentali hanno il nominativo co¬ 
stituito dal gruppo OE sempre seguito dalla cifra 
che indica la provincia alla quale viene fatto seguire 
un gruppo di due lettere comprese fra QA e QZ. 
Codice delle province: 

1 — Vienna (soltanto stazioni di radioamatore). 

2 — Salzburg. 

5 — Vienna (soltanto stazioni sperimentali) e Bassa 
Austria. 

4 == Burgenland. 

5 — Alta Austria. 

6 Styria. 

7 Tirol. 

8 — Carinzia. 

9 == Vorarlberg. 



Fig. 4 - Immagine dell’emissione dell’ora da parte della 
RTR (Radiodiffusion Télévision Belge). 


Ripartizione dei nominativi dei radioamatori Libici 

5A1C, 5A2C e 5A3C, seguiti da due lettere da A 
alla Z = Cirenaica. 

5A1F, 5A2F e 5A3F, seguiti da due lettere da A 
alla Z — Fezzan. 

5A1T, 5A2T e 5A3T, seguiti da due lettere da A 
alla Z =: Tripolitania. 


ABBREVIAZIONI E SIMBOLI IMPIEGATI 
NELLE NOMENCLATURE 

Riportiamo nella pagina seguente un elenco par¬ 
ziale delle principali abbreviazioni che sono normal¬ 
mente utilizzate nelle nomenclature per le radioco¬ 
municazioni allo scopo di definire le caratteristiche 
geografiche di una stazione. L'elenco sarà completato 
nel prossimo numero. 



Fig. 5 - Immagine dell’emissione dell’ora da parte della BRT 
(Belgische Radio en Televìsie). 
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Spine, Prese, 
Boccole, Coccodrilli, 
Morsetti serrafiio 


in vari colori 

Secondo norme 

Per la vostra scelta 


VDE, lEC, Mil 

consultate il catalogo 


ed altre 

GBC 



Abbreviazioni utilizzate nelle radiocomunicazioni per de- 
fìnire le caratteristiche geografìche di una stazione. 

AC 

— 

Aéronefs, aircraft, aeronave. 

AFE 


Air Force Base 

(base delFaeronautica militare) 

B 


Baie, Bay, Baia, Bukhta. 

BCH 

= 

Beach. 

BK 

— 

Bank. 

BM 

= 

Baggermolen. 

BO 


Boundary. 

BRDG 

= 

Bridge. 

BT 


Butte. 

C 


Capo, cabo, cap, cape. 

CD 

= 

Ciudad. 

CHR 


Church. 

CK 


Creek. 

CL 


Central. 

CLLG 

= 

College. 

CNT 


Center, Centro, Centre. 

CO 


Country. 

COL 

— 

Colonia. 

CP 


Capo, camp. 

CRY 


Cannery. 

CTG 

— 

Cottage. 

CY 

= 

City. 

DEP 


Dipartimento, Bezirk. 

DM 


Dam. 

DIO 

= 

Distaccamento. 

E 


Est. 

EN 


Estacion. 

ES 


Estancia. 

ESTO 

= 

Establecimiento. 

ET 

=: 

Estate. 

FAR 


Farol. 

FDA 


Fazenda. 

FDO 

== 

Fundo, 

FLD 

= 

Field. 

FLS 

= 

Falls. 

FT 


Forte. 

FTR 


Fire Tower 

GOV 


Governatore. 

GR 


Grande. 

GRAL 

— 

Generale. 

GRD 

=: 

Guard. 

GT 


Great. 

GVN 

= 

Gavan. 

HD 

T= 

Head. 

HDA 

= 

Hacienda. 

HLL 

= 

Hill. 

HPTL 

— 

Hospital. 

HR 

= 

Harbour. 

HTS 

= 

Heights. 

HVN 


Haven, 

HWAY 


Highway. 

I 

— 

Isola. 

IS 


Island. 

IN 


Junction. 

L 


Lago. 

LD 


Land. 

LDG 


Landing. 

LFB 


Lifeboat. 
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la tecnica delle teleriparazioui 


decima parte 


di P. SOATI 


IMPARIAMO A INDIVIDUARE 
LE ANOMALIE DEI TELEVISORI 
GUARDANDO LE IMMAGINI 


rima di proseguire l'esame delle anomalie di 
un televisore dovute ad alterazioni che si so¬ 
no manifestate nella base dei tempi di riga, 
analizziamo brevemente le caratteristiche di altri due 
strumenti realizzati dalla Amtron, e reperibili presso 
i punti di vendita della GBC Italiana, che sono stati 
espressamente studiati per il videoservizio, 

GENERATORE SWEEP TV 

Il generatore Sweep TV, modello UK 450/S, è ca¬ 
ratterizzato dalTimpiego di un circuito generatore del 
tipo Colpitts a frequenza variabile da 34 a 50 MHz, 
con possibilità di effettuare la modulazione tanto in 
ampiezza quanto in frequenza, figura 1. 

La modulazione in frequenza si ottiene mediante 
un varicap al quale si applica la tensione di rete ad 
ampiezza regolabile in frequenza da 0 a ± 10 MHz. 
Un secondo oscillatore di fase RC alla frequenza di 
1 kHz, può essere incluso in modo da ottenere la mo¬ 
dulazione in ampiezza al 30%. 

Le principali caratteristiche tecniche delTUK 450/S 
sono le seguenti: Tensione in uscita: 100 mV. Gamma 
di frequenza: da 34 a 50 MHz. Attenuatore: a varia¬ 
zione continua. Vobulazione: a frequenza di rete rego¬ 
labile con continuità da 0 a ± 10 MHz. Tensione di 
deviazione orizzontale per oscilloscopio: circa 10 Veu 
a frequenza di rete, variabile in fase di circa 180^. 
Modulazione in ampiezza: 1 kHz, profondità 3%. 
Alimentazione universale. 



GENERATORE MARKER CON CALIBRAZIONE 
A CRISTALLO 


L'impiego del generatore Marker UK 470/S, ac¬ 
coppiabile anche ad un oscilloscopio permette di evi¬ 
tare l'inconveniente per cui le curve che sono visibili 



Fig. 1 - Generatore - Sweep TV Amtron UK 450/S gamma 
di frequenza 34 -h 50 MHz. 



Fig. 2 - Generatore Marker con calibrazione a cristallo 
Amtron UK 470/S per tutte le gamme VHF TV. 
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Fig. 3 - Mancanza di sincronismo della base dei tempi di 
riga vista mediante Fuso del generatore di barre. 



Fig. 4 - Tipico esempio di immagine schiacciata orizzontal¬ 
mente, dovuto a difetto della valvola di uscita di riga. 



sullo schermo del tubo a raggi catodici, (relative ad 
un circuito sottoposto ad una escursione di frequenza 
sweep), pur dando l'esatta impressione della natura 
della sintonia dell'amplificazione alle varie frequenze 
non hanno riferimenti precisi in frequenza, (figura 2). 

Le caratteristiche tecniche dell'UK 470jS sono le 
seguenti: Tensione in uscita AF: 100 mV sulla fon¬ 
damentale. Frequenza di uscita: 27,7 -T 47 MHz (fon¬ 
damentale), 55 -F 95 MHz (2^ armonica), 84 -F 140 
MHz (5^ armonica), 140 -F 2J5 MHz (5^ armonica). 
Attenuatore: a variazione continua. Modulazione in 
ampiezza: interna a 1000 Hz con possibilità di esclu¬ 
sione esterna. Calibratore a cristallo: Frequenza di 
uscita 5,5 MHz, Tensione di uscita a 5,5 MHz: 100 
mV. Alimentazione: 9 Vc.c. 

V caso 

Alterazione: Agendo sul comando che serve a con¬ 
trollare la base dei tempi di riga, non è possibile sin¬ 
cronizzare l'immagine che, vista con l'impiego del 
generatore di barre, assume la forma di figura 3. 
Causa: E' evidente che in questo caso il difetto risie¬ 
de nel circuito relativo alla base dei tempi di riga il 
quale dovrà essere controllato accuratamente. 

Le cause principali dell'anomalia possono essere 
ricercate fra le seguenti: 

a) trasformatore di discriminazione difettoso. 

b) diodo del circuito discriminatore difettoso od in¬ 
terrotto. 

c) il nucleo che serve a regolare la frequenza del¬ 
l'oscillatore di riga può essere male regolato di 
modo che si ha una oscillazione di frequenza mag¬ 
giore o minore di quella richiesta. 

d) a causa della interruzione di un componente, ad 
esempio un resistere od un condensatore, l'impul¬ 
so differenziato che si preleva dal circuito di usci¬ 
ta di riga non raggiunge il circuito discriminatore. 

2° caso 

Alterazione: Una notevole parte dell'immagine ri¬ 
sulta schiacciata in senso orizzontale come si può os¬ 
servare in figura 4. 

Causa: In genere questo inconveniente è dovuto ad 
un difetto della valvola di uscita di riga. 

Lo schiacciamento dell'immagine si può verificare 
tanto verso l'alto quanto verso il basso a seconda del¬ 
la fase relativa alla tensione di griglia della suddetta 
valvola. In questo caso la fase si può facilmente in¬ 
vertire di 180^ invertendo la spina del cordone di ali¬ 
mentazione nella presa di rete. 

Questo inconveniente in genere è caratteristico di 
una fuga di corrente che si verifica fra la griglia ed il 
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Fig. 6 - Immagine spostata a sinistra a causa di un imper¬ 
fetto funzionamento della base dei tempi di riga. 

filamento della valvola di uscita di riga, cioè della fase 
preliminare di un corto circuito. In queste condizioni 
è ovvio che Vampiezza della corrente a denti di sega, 
che attraversa le bobine di deflessione orizzontale, di¬ 
minuisca notevolmente durante una parte della defles¬ 
sione di quadro. 

3“ caso 

Alterazione: Uimmagine, come mostra la figura 5, 
è distorta in senso verticale e pertanto le righe, dovute 
al generatore di barre assumono una forma chiara¬ 
mente ondulata. 

Causa: Uinconveniente è quasi sempre da attribui¬ 
re alla presenza di una tensione di ronzio di rete a 
50 Hz nel circuito del discriminatore oppure sulla 
griglia della valvola di reattanza. 

Tale tensione provoca un errore di fase delVoscil- 
latore di riga per cui ogni riga, della metà superiore 
delTimmagine, che praticamente dovrebbe iniziare 
nella parte estrema sinistra dello schermo, inizia con 
un certo anticipo. 

Osservando infatti la figura 5, si può notare che ad 
un quarto delTimmagine, partendo dalTalto, Terrore 
è massimo, mentre sul lato destro le righe che sono 
cominciate prima termineranno ovviamente prima. 

Il processo si ripete esattamente in senso opposto 
nella metà inferiore delTimmagine dove Tinizio e la 
fine delle righe si verificano invece con un certo ritar¬ 
do. 

In presenza di una anomalia di questo genere in 
primo luogo è necessario provare a sostituire la val¬ 
vola delToscillatore di riga, in secondo luogo, se Tin- 
conveniente persiste, occorre controllare accuratamen¬ 
te tutti i componenti che fanno parte del circuito di¬ 
scriminatore. 


Fig. 7 - Riga molto luminosa sullo schermo dovuta a man¬ 
canza della deflessione orizzontale. 

4“ caso 

Alterazione: Agendo sui comandi esterni è difficile 
riuscire a sincronizzare correttamente la base dei tempi 
di riga per cui Timmagine risulta spostata troppo a 
destra o troppo a sinistra, come mostra la figura 6. 

Causa: L'anomalia quasi certamente è da attribuire 
ad uno dei due diodi del circuito discriminatore che è 
difettoso od interrotto di modo che sulla griglia della 
valvola relativa alToscillatore di riga si ha una ten¬ 
sione continua di valore anormale. 

Si tratta di una tensione che dà luogo ad un errore 
di fase nella base dei tempi di riga per cui si mani¬ 
festa il suddetto inconveniente. 

Il guasto di uno dei due diodi dà luogo allo spo¬ 
stamento delTimmagine verso destra mentre il guasto 
delTaltro dà luogo allo spostamento delTimmagine 
verso sinistra. 

5" caso 

Alterazione: Sullo schermo del cinescopio si può 
osservare, come mostra la figura 7, soltanto una riga 
luminosa mentre il resto della superficie dello scher¬ 
mo non è illuminato. 

Causa: In presenza di questo inconveniente è neces¬ 
sario portare immediatamente al minimo il comando 
della luminosità altrimenti si può provocare la brucia¬ 
tura dello schermo del cinescopio. 

Tale anomalia è dovuta ovviamente alla totale man¬ 
canza della deflessione orizzontale. 

La presenza della riga centrale indica comunque che 
Toscillatore di riga e la valvola di uscita funzionano 
normalmente è così pure TEAT e che pertanto il 
guasto (piuttosto raro), è da ricercare nelle bobine 
di deflessione orizzontale e può essere dovuto a 
qualche interruzione o corto circuito di tale sezione. 
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quei^to wnese 
parliamo dì ••• 


ì 


di P. SOATI 


E 


DIAMETRO DEI CONDUTTORI 
MISURA DELLA TEMPERATURA 



elle riviste e nei testi e- 
steri e frequentemente an¬ 
che in quelli nazionali, 
specialmente per quanto concerne 
gli articoli tradotti, sovente, seguen¬ 
do l'usanza anglo-sassone, il dia¬ 
metro dei conduttori è indicato 
con un numero anziché in millime¬ 
tri oppure in frazioni di pollice. 

Tale espediente, se è accettato 
e quindi noto presso i paesi di 
lingua inglese, lo è molto meno nei 
paesi latini in cui si preferisce indi¬ 
care il diametro dei conduttori di¬ 


rettamente in millimetri o frazione 
di millimetro. 

Riteniamo pertanto di fare cosa 
gradita ai nostri lettori pubblicando 
una tabella in cui viene messa in 
evidenza la corrispondenza fra il 
numero di codice, cioè il calibro, 
ed il diametro in millimetri dei 
conduttori. 

A questo proposito è opportuno 
precisare che fra il codice usato 
negli Stati Uniti e quello adoperato 
normalmente in Inghilterra esiste 


una sensibile differenza. Pertanto 
nella tabella 1 riportiamo tanto il 
calibro inglese (SWG) quanto 
quello americano, trascurando in¬ 
vece gli altri calibri che sono da 
considerare senz'altro di minore 
importanza e che di conseguenza 
trovano scarso impiego. 

Molto utile ai tecnici radio e 
TV è anche la tabella 2 in cui è 
riportata la corrispondenza fra le 
frazioni di pollice, molto usate nei 
testi anglo-sassoni, ed i millimetri. 



Fig. 1 - Termocoppia fabbricata in URSS tipo TXA - 0515 per la misura della temperatura di prodotti chimici gassosi 
e liquidi. 
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TABELLA I 

Numero 

Diametro in millimetri 

indicativo 

Calibro americano 

Calibro inglese SWG 

0 000 000 


12,5 

000 000 

— 

11,6 

00 000 

—. 

10,8 

0 000 

11,648 

10,0 

000 

10,405 

9,3 

00 

9,266 

8,7 

0 

8,254 

8,1 

1 

7,348 

7,5 

2 

6,544 

6,9 

3 

5,827 

6,3 

4 

5,189 

5,8 1 

5 

4,621 

5,3 

6 

4,115 

4,8 

7 

3,665 

4,4 

8 

3,264 

4,0 

9 

2,906 

3,8 

10 

2,588 

3,2 

li 

2,305 

2,9 

12 

2,053 

2,6 

13 

1,828 

2,3 

14 

1,628 

2,0 

15 

1,540 

1.8 

16 

1,291 

1.6 

17 

1,150 

1,4 

18 

1,024 

1,2 

19 

0,899 

1,0 

20 

0,812 

0,9 

21 

0,723 

0,8 

22 

0,644 

0,7 

23 

0,573 

0,6 

24 

0,510 

0,55 

25 

0,455 

0,50 

26 

0,405 

0,45 

27 

0,360 

0,41 

28 

0,321 

0,37 

29 

0,286 

0,34 

30 

0,255 

0,31 

31 

0,2268 

0,29 

32 

0,2019 

0,27 

33 

0,1798 

0,25 

34 

0,1602 

0,23 

35 

0,1426 

0,21 

36 

0,1270 

0,19 

37 

0,1131 

0,17 

38 

0,1007 

0,15 

39 

0,0897 

0,135 

40 

0,0799 

0,12 

41 


0,11 

42 

—- 

0,10 

43 

— 

0,09 

44 


0,08 

45 


0,07 


TABELLA 2 


1/32” 

— 

0” 

03125 

— 

0,79 

mm 

1/16” 


0” 

0625 


1,58 

mm 

3/32” 


0” 

09375 

= 

2,38 

mm 

1/ 8” 

— 

0” 

125 


3,17 

mm 

5/32” 


0” 

15625 


3,97 

mm 

1/ 4” 

= 

0” 

250 

— 

6,35 

mm 

5/16” 


0” 

3125 


7,94 

mm 

3/ 8” 


0” 

375 


9,525 

mm 

7/16” 

— 

0” 

4375 


11,11 

mm 

1/ 2” 


0” 

5 


12,7 

mm 

5/ 8” 

= 

0” 

625 


15,875 mm 

3/ 4” 


0” 

75 


19,05 

mm 


LE SCALE TERMOMETRICHE 

La ^cala centigrada, o di Celsius 
è attualmente la più diffusa. Lo 
zero si riferisce alla temperatura 
del ghiaccio fondente mentre il 100 
indica la temperatura dei vapori 
delVacqua bollente al livello del 
mare. Lo spazio compreso fra lo 0 
ed il cento viene suddiviso in 100 
parti ognuna delle quali è detta 
grado centigrado (la conferenza 
generale dei pesi e delle misure 
del 1948 precisa che il nome del- 
Vunità deve essere Celsius anziché 
centigrado). 

Il grado centigrado o Celsius 
si abbrevia con l'indicazione °C. I 
francesi usano normalmente la sca¬ 
la ottantigrada detta scala Réaumur 
in cui i due punti estremi della 
scala anziché essere divisi da cento 
parti sono divisi da ottanta parti. Il 
grado Réaumur si indica con la let¬ 
tera ^R. 

Per passare dalla scala ottanti¬ 
grada a quella centigrada si ricorre 
alla seguente espressione: 

100 5 X R 

C = - X R ossia ’—- 

80 4 

inversamente per passare dalla sca¬ 
la centigrada a quella ottantigrada 
si impiegherà Vespressione: 

80 4 X C 

R = - X C ossia - 

100 5 

Esempi pratici: 

a) A quanti gradi centigradi cor¬ 
rispondono 32 "^R? 

5X32 160 

C == - == --^ = 40 ^C 

4 4 
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VIDEO 

RISATE 


Sta tagliando il traguardo in que¬ 
sto momento il concorrente nu¬ 
mero nove, anzi, sei*., no, nove... 
scusate, sei. 




Poi, nell'oscurità della giungla, 
risuonò l’urlo, terribile della bel¬ 
va ferita a morte... 


Unite i punti dail'l al 16. Vedrete 
apparire un personaggio famoso. 



b) A quanti gradi Réaumur cor¬ 
rispondono 20 °C? 

4X20 80 

R = - = - = 16 ^R 

5 5 

La scala termometrica Fahre¬ 
nheit è usata dai popoli anglo-sas¬ 
soni ed in modo particolare negli 
Stati Uniti. In questo tipo di scala 
allo zero delle due scale centigrada 
ed ottantigrada corrispondono 32 
gradi F mentre al valore 100 della 
scala centigrada ed al valore 80 
della scala Réaumur corrispondo¬ 
no 212 "F per cui Vintervallo fra 
212 e 32 è di 180 parti. Ciascuna 
delle suddette 180 parti è chiama¬ 
ta grado Fahrenheit. 

Per effettuare il passaggio dalla 
scala Fahrenheit a quella centigra¬ 
da si impiega la seguente formula: 

5 (F ~ 32) 

C = -—- 

9 

Cioè dai gradi Fahrenheit si to¬ 
glie il numero 32 e la differenza 
si moltiplica per 5 mentre il risul¬ 
tato viene diviso per 9. 

Esempio: a quanti gradi centi- 
gradi corrispondono 160 gradi F? 

5 (160 - 32) 

9 

5X128 640 

= -- = - 71J1 T 

9 9 

Se invece si desidera conoscere 
a quanti gradi Fahrenheit corri¬ 
spondono i gradi centigradi si use¬ 
rà la seguente espressione: 

9 X C 

"F == --- + 52 

5 

Esempio: a quanti gradi Fahre¬ 
nheit corrispondono 20 "C? 

9 X 20 180 

F =-+ 52 = - + 

5 5 


+ 52 = 56 -F 32 = 68 ^F 
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PICCOLO 
GLOSSARIO 
DEI COMPONENTI 
ELETTRONICI 

prima parte a cura di L. BIANCOLI 


Il breve glossario che segue è stato compilato 
col solo scopo di fornire al Lettore ì m^^zi 
teorico-pratici adatti ad identificare i componenti 
più comuni che vengono normalmente usati per 
la realizzazione di apparecchiature elettroniche. 
L’esatta conoscenza del significato dei termini 
elencati in ordine alfabetico gU permetteranno 
inoltre di scegliere gli elementi adatti, in base 
alle esigenze specifiche* L’ordine alfabetico è 
doppio, nel senso che le voci elencate in lettere 
maiuscole sono ovviamente quelle delLordine 
principale; alcune dì esse si suddividono però 
in voci secondarie, anch’esse elencate in ordine 
alfabetico. Infine, dal momento che molte volte 
si ricorre all'impiego dì espressioni In lingua 
inglese per definire questi componenti partico¬ 
lari, dopo ciascuna voce è stata aggiunta tra 
parentesi la relativa traduzione. 


ANTENNE IN FERRITE (Ferrite aerials) 

Le antenne costituite da un nucleo di ferrite, che 
può avere la forma di un bastoncino di varia lunghez¬ 
za oppure quella di una piastrina, sono di impiego 
universale negli apparecchi radio a transistori, ed in 
molti altri tipi di ricevitori, in quanto eliminano la 
necessità di disporre di un’antenna esterna. Le indut¬ 
tanze (vedi alla voce) adatte per la ricezione di emit¬ 
tenti funzionanti ad onde medie, corte o lunghe, ven¬ 
gono avvolte su appositi supporti, che vengono inse¬ 
riti sui suddetti nuclei di ferrite. Tali supporti sono a 
volte mobili nel senso della lunghezza del nucleo, per 
consentire le operazioni di messa a punto. 

Queste induttanze sostituiscono quelle di tipo con¬ 
venzionale presenti nei circuiti di ingresso del primo 
stadio del ricevitore. 


Le antenne a nucleo di ferrite presentano una carat¬ 
teristica direzionale assai pronunciata, in quanto cap¬ 
tano le onde radio con un’intensità minima o massima, 
a seconda che l’asse longitudinale sia rispettivamente 
ortogonale o parallelo al senso di propagazione dei se¬ 
gnali radio. Questa prerogativa può essere sfruttata 
per aumentare l’intensità del segnale ricevuto, oppure 
per neutralizzarlo nel caso che si tratti di una interfe¬ 
renza, a patto che la sua direzione di provenienza 
sia notevolmente diversa da quella del segnale utile. 

Le antenne in ferrite possono essere usate indiffe¬ 
rentemente sia sui ricevitori a valvola, sia sui ricevitori 
a transistori. 

BASETTE DI MONTAGGIO (Circuit boards) 

Si tratta di piastrine di materiale isolante sulle qua¬ 
li diversi componenti possono essere montati e colle¬ 
gati tra loro, in modo da costituire un circuito elet¬ 
tronico. Il materiale isolante può essere costituito da 
carta impregnata di resine sintetiche, oppure da fibra 
di vetro. 

Le suddette basette possono essere munite di cir¬ 
cuiti stampati su di un lato, mediante deposizione di 
rame ottenuta con procedimenti chimici; in questo ca¬ 
so i componenti vengono interconnessi rispetto al cir¬ 
cuito tramite piccoli fori praticati attraverso il materia¬ 
le. Esistono inoltre in commercio diversi tipi di ba¬ 
sette che presentano un lato completamente ricoperto 
da una lamina di rame, che può essere sfruttata per 
realizzare circuiti stampati, facendo corrodere il rame 
mediante un acido nelle zone in cui non se ne desidera 
la presenza, con un sistema foto-chimico. 

Altri tipi di basette, denominate col marchio di fab¬ 
brica «Veroboard», sono munite di una serie di strisce 
di rame su di un lato, che recano fori allineati, tutti 
alla medesima distanza, che può essere pari a 2,5 o a 
poco più di 3 mm, il che permette l’esecuzione di 
montaggi sperimentali, con la stessa tecnica adottata 
per i circuiti stampati. Sono infine reperibili in com- 


OTTOBRE — 1973 


1383 






mercic basette dello stesso tipo, munite però di fori an- 
ch'essi disposti secondo una sistemazione simme¬ 
trica ed a distanza costante, ciascuno dei quali reca un 
anello di rame, senza però che siano presenti strisce 
metalliche. In questi casi, si usano speciali spinotti 
di ancoraggio che vengono rivettati, per il fissaggio 
dei componenti e delle connessioni. 

Lungo i bordi di queste basette è possibile fissare 
speciali tipi di connettori, che permettono Linseri- 
mento della basetta recante un circuito complesso in 
un altro circuito: in questo caso, quest’ultimo viene a 
costituire una unità secondaria, facilmente intercam¬ 
biabile per motivi di assistenza, riparazione, collaudo, 
ecc. 


CELLULE FOTOELETTRICHE 

(Photoconductive cells) 

Si tratta di dispositivi sensibili alla luce, mediante 
i quali è possibile sia produrre una tensione quando 
la superficie sensibile viene esposta alla luce, come nel 
caso delle fotocellule al selenio ed al silicio, sia variar¬ 
ne la resistenza interna, come nel caso delle fotocellule 
al solfuro di cadmio (vedi figura t). 


CIRCUITI INTEGRATI (Integrated circuits) 

Un circuito integrato viene prodotto mediante proce¬ 
dimenti di fabbricazione assai simili a quelli usati per 
la produzione di transistori; uno solo di essi combina 
un certo numero di componenti discreti su di un unico 
cristallo di silicio. 

Indipendentemente dai transistori e dai diodi, sul 
corpo di un cristallo semiconduttore è possibile otte¬ 
nere anche, mediante complessi procedimenti, la pre¬ 
senza di resistor!, condensatori, ed induttanze, come 
pure delle relative connessioni. 

Tra i circuiti integrati appartenenti alla categoria 
dei modelli lineari, sono da citare gli amplificatori a 
larga banda, gli amplificatori per frequenze acustiche, 
e quelli di tipo operazionale, mentre i circuiti apparte¬ 
nenti alla categoria dei tipi digitali vengono usati per 
la realizzazione di contatori di frequenza, orologi di¬ 
gitali, calcolatori elettronici, ecc. 

I circuiti integrati possono essere incapsulati o mon¬ 
tati in involucri metallici. I terminali esterni o gli 
ancoraggi permettono il collegamento del dispositivo 
direttamente ad una basetta a circuiti stampati, op¬ 
pure ne consentono Tinserimento in uno zoccolo adat¬ 
to, cosi come accadeva un tempo per le valvole termo¬ 
ioniche. 



Fig. 1 - Principio di funzionamento della cellula fotoelettrica: 
a sinistra è rappresentato un elemento foto-resistivo, mentre 
a destra è rappresentato un foto-transistore. 


Queste ultime sono note anche col termine di resi¬ 
stenze sensìbili alla luce («light-dependent resistors») 
e vengono rappresentate dalla^sigla, derivata dalla ter¬ 
minologia inglese («LDR»). 

Le cellule al silicio ed al selenio forniscono una 
quantità di energia che è spesso sufficiente per deter¬ 
minare il funzionamento di apparecchiature radio a 
transistori, e persino di piccoli motori elettrici, in 
quanto una sola cellula al silicio è in grado di fornire 
una tensione di circa 0,5 V, con una corrente di 15 
mA, a patto beninteso che la luce incidente sia suffi¬ 
cientemente intensa. 

Nei confronti delle resistenze sensibili alla luce 
(LDR), Teffetto della variazione di resistenza col va¬ 
riare della luce incidente può essere amplificato, e 
sfruttato per ottenere il funzionamento automatico di 
dispositivi di allarme, di contatori, o di altre apparec¬ 
chiature analoghe. Un esemplare tipico di questi com¬ 
ponenti è la cellula ORP12, che presenta una «resi¬ 
stenza al buio» di diversi Megaohm; questa resistenza 
si riduce però a poche centinaia di H quando la su¬ 
perficie sensibile viene eccitata con una luce di forte 
intensità. 


COMMUTATORI (Switches) 

Il dispositivo più semplice attraverso il quale è pos¬ 
sibile chiudere o aprire un circuito è il classico inter¬ 
ruttore, dal quale derivano numerosi tipi più o meno 
complessi (vedi figura 2). 


7: .V..Y..\ 

o|o® v__ 


1 VIA ■ 12 POSIZIONI 


3 VIE - 4 POSIZIONI 


i i i - 

f ?1 f f 

INTERRUTTORE DOPPIO DOPPIO 

INTERRUTTORE DEVIATORE 


Fig. 2 - Rappresentazione schematica di alcuni tipi di com^ 
mutatori: in alto, due tipi di commutatori rotanti, ed in 
basso rappresentazione schematica di alcuni esemplari di 
commutatori a leva. 


Commutatori a leva (Toggle Switches) 

Gli interruttori a leva presentano una struttura la¬ 
minata o stampata, provvista di una levetta metallica 
o di materiale isolante, attraverso la quale se ne pro¬ 
voca lo scatto. Tra le diverse combinazioni possibili so¬ 
no da citare il tipo a due posizioni ed una via, il devia- 
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tore, ed il doppio deviatore, a doppio contatto di scam¬ 
bio. Alcuni tipi vengono realizzati con una posizione 
centrale di «escluso». A volte, la leva di comando è 
provvista di una fessura, tramite la quale è possibile 
controllarne il funzionamento ad opera di un eccen¬ 
trico, con trasmissioni meccaniche. Altre varianti com¬ 
prendono un sistema di polarizzazione in una posizio¬ 
ne, le connessioni mediante terminali o linguette, ecc.: 
esistono inoltre tipi di interruttori particolari, adatti 
airimpiego negli strumenti, che vengono studiati in 
modo tale da presentare una minima resistenza di 
contatto. 

In linea di massima, gli interruttori a levetta sono 
previsti per funzionare con una corrente di 3 A, e con 
una tensione alternata di 250 V. 11 limite di corrente 
può però essere esteso in alcuni tipi a 10 A, ed oltre. 

Tra gli altri tipi di commutatori che svolgono la 
medesima funzione svolta dai tipi a levetta, sono da 
citare i tipi a leva rotante, i modelli miniaturizzati a 
cursore, e gli interruttori a pulsante, sebbene questi 
ultimi siano normalmente del tipo ad una via, due po¬ 
sizioni. 


MICROINTERRUTTORI (Microswitches) 

1 microinterruttori sono commutatori generalmente 
muniti di un pulsante, per il cui funzionamento è di 
solito sufficiente una pressione di pochi grammi, appli¬ 
cata mediante un dispositivo meccanico o una leva. I 
giochi di commutazione sono normalmente semplici, 
in quanto consistono in genere in una semplice inter¬ 
ruzione oppure in una deviazione, con una portata 
massima di 6 A con una tensione di 12 V in corrente 
alternata, oppure di 3 A con una tensione massima di 
250 V. Sono però disponibili anche modelli che pre¬ 
sentano una portata fino a 10 A. 


controllo di tono, come pure per la variazione delle 
portate negli strumenti di misura. 

Sono disponibili in commercio dei tipi di interrutto¬ 
ri per corrente alternata, che devono essere usati uni¬ 
tamente ai commutatori rotanti complessi, in quanto 
questi ultimi non si prestano per questo scopo parti¬ 
colare. I contatti non presentano caratteristiche tali 
da consentire il loro impiego con correnti elevate. Per 
i tipi da usare nei circuiti funzionanti con frequenze 
elevate, i settori vengono realizzati impiegando come 
materiale isolante di supporto un tipo speciale di cera¬ 
mica. Infine, occorre aggiungere che questi com¬ 
mutatori possono essere acquistati come unità com¬ 
plete, oppure è possibile acquistare il materiale neces¬ 
sario per allestirli, a seconda delle esigenze parti¬ 
colari. 


CONDENSATORI FISSI (Fixed capacitors) 

Qualsiasi coppia di oggetti metallici (elettrodi) sepa¬ 
rati tra loro da un materiale isolante (dielettrico) pre¬ 
senta un certo valore capacitivo, ossia Pattitudine 
ad immagazzinare una carica elettrica. L'introduzione 
tra i due elettrodi di un dielettrico solido in sostitu¬ 
zione dell’aria aumenta di diverse volte il valore ca¬ 
pacitivo. 


ELETTROLITICO 

ELETTROLITICO a SEZIONI MULTIPLE 




c: 

1 

j. 

JiJìJi 


T 

m 


- 

T 

r 

I 

ELETTRODO 


ELETTROLITICO 

CONDENSATORE 

ESTERNO 

NON 

POLARIZZATO 

PASSANTE 


COMMUTATORI ROTANTI 

(Rotary Switches) 

I commutatori rotanti consistono in un anello piat¬ 
to di materiale isolante, sul quale vengono fissati con- 
tatti fissi rivettati intorno al bordo. Un disco presente 
I al centro delPanello agisce invece da supporto dei 
I contatti del rotore, e può essere fatto ruotare mediante 
un sistema di trasmissione meccanica, solidale col mec¬ 
canismo di scatto. Il numero massimo dei contatti fissi 
è solitamente pari a dodici, mentre il rotore presenta 
di solito un massimo di quattro contatti, il che permet¬ 
te di ottenere diverse combinazioni, come ad esempio 
il tipo ad una via, dodici posizioni, ed il tipo a quattro 
vie, tre posizioni. 

Dal momento che ciascun settore di questi commu¬ 
tatori è in genere assai sottile, è possibile montarne 
diversi in posizioni sovrapposte, conferendo loro la 
necessaria rigidità mediante prigionieri e distanzia¬ 
tori, ed interponendo a volte schermi metallici tra di 
essi, per ridurre gli accoppiamenti indesiderati. Questi 
cximmutatori vengono usati in numerose occasioni per 
la variazione di gamma negli apparecchi radio, ed 
anche per la realizzazione di circuiti di filtraggio e di 


Fig. 5 - Rappresentazione grafica dei simboli usati per indi¬ 
care l’impiego di condensatori di diverso tipo, per tracciare 
schemi elettrici di apparecchiature elettroniche. Da sinistra a 
destra, sono rappresentati un condensatore normale, un con¬ 
densatore del quale viene indicato l’elettrodo esterno, un 
condensatore elettrolitico, un condensatore elettrolitico non 
polarizzato, un condensatore elettrolitico multiplo, ed un con¬ 
densatore del tipo passante. 

Le unità di misura di questi valori sono il Farad 
(simbolo «F»), il microfarad (simbolo «uF»), il nano- 
farad (simbolo «nF»), il micro-micro-farad (simbolo 
«ppF»), ed il picofarad (simbolo «pF»). 

La vasta categoria dei condensatori fissi comprende 
i seguenti modelli, che si differenziano tra loro per le 
diverse caratteristiche. 

Condensatori a mica argentata 

(Silver mica condensers) 

Questi condensatori vengono considerati assai sta¬ 
bili nei confronti delle temperature basse, e si pre¬ 
stano quindi particolarmente per la realizzazione di 
circuiti accordati. La tensione di lavoro è solitamente 
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pari a 350 V, ed è possibile ottenere valori capacitivi 
compresi tra un minimo di 2,2 ed un massimo di 
15.000 pF, con una tolleranza pari alFl o al 2%. 

Condensatori ceramici (Ceramic condensers) 

Si tratta di condensatori speciali, che vengono pro¬ 
dotti in diverse forme (tubolari, a pastiglia, ecc.), che 
presentano buone caratteristiche di stabilità, unitamen¬ 
te ad un coefficiente di temperatura ben noto, che 
può essere positivo o negativo, e talvolta precisato 
mediante un codice a colori, unitamente al valore 
capacitivo. 

Di conseguenza, questi condensatori possono es¬ 
sere usati per effettuare compensazioni termiche dei 
circuiti accordati, con notevole precisione. 

Occorre però evitare di confondere questi con¬ 
densatori con i tipi ceramici detti «ad alto valore di 
K», che presentano un coefficiente di temperatura 
assai elevato, e non sono particolarmente stabili, nel 
senso che si prestano maggiormente per Fimpiego co¬ 
me dispositivi di accoppiamento ad alta frequenza, o 
come condensatori di filtraggio. Per quanto riguarda 
il codice dei valori, consultare la tabella riportata più 
avanti. 

Condensatori elettrolitici (Electrolytic capacitors) 

I condensatori elettrolitici consistono sostanzialmen¬ 
te in due superfici metalliche laminate, separate tra 
loro da un tratto della stessa lunghezza di materiale 
isolante. Il tutto viene arrotolato in modo da costituire 
un corpo cilindrico, che viene racchiuso e sigillato in 
un contenitore tubolare. Durante il procedimento di 
fabbricazione di un condensatore elettrolitico, si in¬ 
troduce aH’interno del cilindro una soluzione elet¬ 
trolitica, spesso sotto forma di una particolare gela¬ 
tina. Gli elettrodi possono essere di alluminio o di 
tantalio, e possono essere corrosi chimicamente per 
aumentarne la superficie efficace, aumentandone quin¬ 
di il valore capacitivo. 

II materiale isolante deve^essere il più possibile sot¬ 
tile, e dal suo spessore dipendono la capacità e la 
tensione di funzionamento del condensatore. Tutte 
queste caratteristiche tecniche vengono stabilite in mo¬ 
do tale da ottenere il massimo valore capacitivo, con 
il minimo ingombro. 

I condensatori elettrolitici sono di solito polarizzati, 
nel senso che un terminale (o elettrodo) deve essere 
sempre collegato al lato positivo della tensione ap¬ 
plicata tra i due terminali, mentre il terminale opposto 
deve far capo al polo negativo. In genere, Finvolucro 
esterno, solitamente di alluminio, è in contatto diretto 
col polo negativo, sebbene in alcuni rari esemplari 
entrambi siano invece completamente isolati. 

Se la tensione applicata viene invertita di polarità, 
il condensatore viene immediatamente deteriorato nella 
maggior parte dei casi. Per questo motivo, sulFinvo- 
lucro esterno la polarità viene generalmente contras- 
segnata con i segni « + » e « — », oppure con un 
contrassegno rosso per indicare il polo positivo, ed 
uno nero per indicare il polo negativo. 


E’ bene precisare che esistono in commercio anche 
condensatori elettrolitici di tipo non polarizzato, seb¬ 
bene essi costituiscano una eccezione, anziché una 
regola. L’industria si è inoltre specializzata anche 
nella produzione di condensatori elettrolitici com¬ 
plessi, che possono contenere fino a quattro diversi 
valori capacitivi in un unico involucro, come ad 
esempio 8 + 8+ 16 + 16 pF, quasi sempre con 
polo negativo in comune, mentre i quattro terminali 
positivi vengono usati separatamente per livellare e 
disaccoppiare tensioni continue e segnali. 

I valori dei condensatori elettrolitici variano da 
un minimo di 0,25 pF ad un massimo di 10.000 uF, 
con tensioni di lavoro comprese tra un minimo di 
2,5 V ed un massimo di circa 600 V. La tolleranza 
sul valore capacitivo nominale non è «simmetrica» co¬ 
me accade nei confronti delle resistenze (± 5%), 
ma può raggiungere valori compresi tra —10% e 
+ 50%, 0 addirittura —10% e + 100%. 

I condensatori elettrolitici vengono usati nelle ap¬ 
parecchiature elettroniche per svolgere compiti di 
livellamento nei circuiti di rettificazione, ed anche 
come condensatori di disaccoppiamento nei circuiti 
ad alta tensione o di catodo nelle apparecchiature a 
valvole, negli amplificatori ecc. Un altro tipo di im¬ 
piego è quello di componenti adatti alla realizzazione 
dei circuiti di accoppiamento e di disaccoppiamento, 
nelle apparecchiature a transistori. 

Condensatori fìssi (non elettrolitici) - (Fixed capa¬ 
citors) 

I condensatori fissi di tipo non elettrolitico vengono 
realizzati in diversi tipi e diverse misure, nel senso 
che ciascun esemplare presenta caratteristiche spe¬ 
ciali, delle quali occorre tener conto agli effetti della 
scelta del modello adatto per ogni singola applica¬ 
zione. Per questo motivo, in questo «glossario» cia¬ 
scun tipo viene descritto separatamente, in altrettante 
voci. 

Condensatori in polìcarbonato (Polycarbonate capa¬ 
citors) 

I condensatori muniti di dielettrico in policarbonato 
sono in un certo senso simili ai condensatori a carta 
per quanto riguarda le prestazioni, in quanto pre¬ 
sentano una scarsa stabilità, che si traduce però in 
notevoli possibilità dal punto di vista del funziona¬ 
mento nei confronti di segnali con frequenze elevate. 

Condensatori in poliestere (Polyester* capacitors) 

I condensatori con dielettrico in sostanze poliestere 
sono del pari di tipo tubolare, sebbene in questo caso 
il dielettrico sia costituito da un foglio del materiale 
citato. Anche questi modelli presentano elevate carat¬ 
teristiche di isolamento, per cui sono di qualità mi¬ 
gliore dei tipi corrispondenti, muniti però di dielettri¬ 
co in carta. La stabilità è buona, e le prestazioni sono 
soddisfacenti anche nei confronti delle frequenze ele¬ 
vate. 
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Questi condensatori possono essere usati per so¬ 
stituire i tipi con dielettrico in carta, nelle applicazioni 
che non presentano caratteristiche critiche. La gamma 
dei valori è compresa tra un minimo di 0,01 uF ed 
un massimo di 0,5 pF, con una tolleranza delFordine 
del 10%, e possono funzionare con tensioni compre¬ 
se tra un minimo di 125 V ed un massimo di 250 V. 

Condensatori in polistirene (Polystyrene capacitors) 

I condensatori in polistirene presentano solitamente 
una forma cilindrica, e sono muniti di una pellicola 
del suddetto materiale plastico, che costituisce il die¬ 
lettrico. Questi condensatori sono caratterizzati da un 
elevato isolamento, da una buona stabilità, e da un 
coefficiente termico negativo, che li rende adatti al¬ 
l’impiego nei circuiti di compensazione della frequen¬ 
za, soprattutto per la realizzazione di oscillatori. 

Essi si prestano anche all’impiego come dispositivi 
di accoppiamento e di disaccoppiamento con frequen¬ 
ze elevate. I valori capacitivi sono compresi tra un 
minimo di 2,2 pF ed un massimo di 0,1 pF, con 
tolleranze che variano dal 2,5 al 5%, e con tensioni 
di lavoro comprese tra 125 e 250 V. 

CONDENSATORI VARIABILI (Variable conden 
sers) 

I condensatori variabili, analogamente ai tipi a ca¬ 
pacità fissa, sono disponibili in commercio in una 
grande varietà di tipi e di dimensioni, nonché con 
una certa gamma di valori, a partire dal tipo più 
semplice munito di due soli elettrodi (vedi alla voce 
«compensatori») ai tipi più complessi ed a sezioni 
multiple, usati per la sintonia di circuiti accordati, 
nei quali il numero delle lamine può essere persino 
di 120 (vedi figura 4). 


tre l’impiego di un unico cuscinetto da un solo lato 
è di solito sufficiente per altri tipi di impieghi. 

La distanza tra ogni lamina fissa ed ogni lamina 
mobile può essere compresa tra un minimo di qualche 
decimo di millimetro ed un massimo di qualche milli¬ 
metro, a seconda della tensione che deve essere 
presente tra il rotore e lo statore. Ad esempio, si ha 
un caso di distanza minima nei condensatori variabili 
che vengono usati per i circuiti accordati dei rice¬ 
vitori a transistori, mentre i tipi che vengono solita¬ 
mente usati per la realizzazione di grossi trasmettitori 
possono presentare una distanza tra le lamine dell’or¬ 
dine di 5 mm, ed anche maggiore. 

In base alla tecnica di miniaturizzazione, in alcuni 
esemplari il dielettrico di aria viene sostituito da una 
sottile pellicola di materiale plastico, che permette di 
ridurre notevolmente le dimensioni fisiche dal con¬ 
densatore, ferma restando la capacità. 

1 condensatori variabili accoppiati in due o più 
unità, detti «in tandem»,"*possono essere costituiti da 
diverse sezioni, montate tutte su di un unico albero 
di comando: a volte le sezioni presentano tutte la me¬ 
desima capacità, ed altre capacità diverse, a seconda 
delle caratteristiche dei circuiti oscillanti di cui essi 
fanno parte, come ad esempio nel caso del ricevitore 
radio supereterodina. Ciascuna sezione comporta an¬ 
che molte volte un compensatore del tipo a pressione, 
assai utile agli effetti dell’allineamento dei circuiti ac¬ 
cordati. Questi compensatori di solito non vengono il¬ 
lustrati negli schemi elettrici. I valori tipici per un 
mòdello a due sezioni sono di 176 pF + 208 pF, 
mentre per un modello a quattro unità, sono a volte 
disponibili i valori di 15 pF + 15 pF -f 500 pF 
+ 500 pF. In questo caso, si tratta indubbiamente di 
un condensatore variabile multiplo, del tipo impiegato 
per la produzione di ricevitori radio funzionanti sia 
a modulazione di frequenza, sia a modulazione di 
ampiezza. 



COMPENSATORE 

I ACCOPPIATE 

I 

Fig. 4 - Rappresentazione grafica dei simboli usati negli 
I schemi elettrici per indicare l’impiego di condensatori varia¬ 
bili: da sinistra a destra, condensatore variabile normale, 
compensatore, due condensatori variabili accoppiati con unico 
comando, un condensatore variabile di tipo differenziale, ed 
I un compensatore capacitivo. 

! Le lamine fisse costituiscono lo statore e fanno 
solitamente parte dell’intelaiatura che sostiene l’intero 
' condensatore variabile, mentre le lamine mobili co¬ 
stituiscono il rotore. Lo statore viene sostenuto da 
supporti isolanti, generalmente di materiale ceramico, 
per ridurre al minimo le inevitabili perdite. 

I condensatori variabili realizzati per far parte di 
circuiti oscillatori, nel qual caso la stabilità è di 
grande importanza, sono muniti di un rotore che 
appoggia su cuscinetti a sfere da entrambi i lati, men- 


Compensatori (Trimmer capacitors) 

Questi tipi di condensatori variabili presentano so¬ 
litamente una struttura simile a quella dei condensa- 
tori variabili di cui si è detto poc’anzi, ad eccezione 
del fatto che l’albero di comando è più corto, più 
sottile, ed è munito di una fessura per consentirne la 
regolazione con l’aiuto di un semplice cacciavite, 

I compensatori ad aria non sono generalmente di¬ 
sponibili in commercio con valori capacitivi maggiori 
di 150 pF. Per contro, esistono tipi di compensatori 
ceramici, muniti di due soli elettrodi, consistenti in 
un deposito di argento su di un supporto ceramico, 
ed in un disco rotante ceramico, anch’esso metallizzato 
da un lato. Il valore massimo di questi tipi di compen¬ 
satori è solitamente al di sotto di 50 pF. 

Condensatori differenziali (Differential capacitors) 

Questi tipi di condensatori variabili sono muniti di 
due statori, sistemati su di un rotore comune ad en¬ 
trambi, in modo tale che la capacità di uno di essi 
aumenta mentre quella dell’altro diminuisce, e vice- 
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CODICE COLORE DEI RESISTORI E 

DEI CONDENSATORI 







FATTORE DI 


TOLLERANZA 

«D» 


PRIMA 

SECONDA 

MOL 1IPLICAZIONE «C» 





CIFRA 

CIFRA 


XT 


CONDENSATORI CERAMICI 


«A» 

«B» 

RESISTOR! 

CUNUblN- 

RESISTORI 







SATORI 


Fino a IO pF 

Oltre 10 pF 

Nero 

_ 

0 

1 

I 

_ 

2 pF 

± 20% 

Marrone 

1 

1 

10 

10 

± 1% 

0,1 pF 

± 1% 

Rosso 

2 

2 

100 

100 

± 2% 

— 

± 2% 

Arancio 

3 

3 

1.000 

1.000 



± 2% 

Giallo 

4 

4 

10.000 

10.000 


— 

__ 

Verde 

5 

5 

100.000 


— 

0,5 pF 

± 5% 

Blu 

6 

6 

1.000.000 

— 

— 

— 

— 

Viola 

7 

7 

10.000.000 

— 

— 

— 

— 

Grigio 

8 

8 

100.000.000 

0,01 pF 

— 

0,25 pF 

— 

Bianco 

9 

9 

1.000.000.000 

0,1 j 

— 

1 pF 

± 10% 

nessun colore 


— 

— 

— 

± 20% 

— 

— 

Argento 

— 

— 

— 

— 

± 10% 

— 

— 

Oro 

— 

— 

— 

— 

± 5% 


^ ' 

La presenza di un quinto anello color «rosa 

salmone», o il corpo della resistenza di tale colore denota che la resistenza 

è ad alta stabilità, ossia del Grado 1, ad impasto. Il codice 

subisce alcune varianti per 

le capacità che 

non siano tubo- 

lari, di tipo ceramico. 







I valori standardizzati sono i 

seguenti; 1,0 - 

1,2 - 1,5 - 1,8 - 

2,2 - 2,7 - 3.3 - 3.9 - 4.7 ^ 

- &,8 * 8,2 e 

relativi multipli 

e sottomultipli decimali. 








versa. In pratica, si tratta sostanzialmente di un po¬ 
tenziometro di tipo capacitivo. La «legge» dei conden¬ 
satori è riferita alla possibilità di variarne il valore 
capacitivo in funzione del movimento angolare del 
rotore. Ne esistono infatti due tipi principali, e pre¬ 
cisamente uno lineare rispetto alla frequenza, ed un 
altro lineare rispetto alla lunghezza d’onda. In cia¬ 
scun caso, la taratura del quadrante risulta approssi¬ 
mativamente lineare. La curva che esprime grafica- 
mente la variazione capacitiva dipende dalla sagoma 
delle lamine che costituiscono il rotore. E’ possibile 
realizzare condensatori munfti di un sistema meccani¬ 
co che ne determina la lenta variazione capacitiva, 
evitando in tal caso la necessità di impiegare una scala 
graduata separata, con relativo meccanismo di demol¬ 
tiplicazione. 





RETTIFICATORE DIODO 

A PONTE TERMOIONICO 


fig. 5 - Simboli schematici usati per la rappresentazione dei 
diodi: da sinistra a destra, diodo normale, diodo rivelatore, 
diodo raddrizzatore, rettificatore a ponte, e diodo termoionico. 


DIODI (Diodes) 

Col termine «diodo» si intende un semplice ele¬ 
mento rettificatore, in grado di consentire il passag¬ 
gio della corrente elettrica in una sola direzione: per 
questo motivo, esso viene normalmente impiegato per 
rettificare una corrente alternata. 

Ve ne sono di diversi tipi, semplici o complessi, in 
grado di soddisfare le più svariate esigenze (vedi 
figura 5). 


Dìodi semiconduttori (Semiconductor diodes) 

I diodi semiconduttori sono generalmente costituiti 
da un cristallo di silicio o di germanio, con raggiunta 
di una punta di contatto, oppure da una giunzione di 
materiali semiconduttori. I tipi più piccoli, che pre- 
b.entano una lunghezza di pochi millimetri, vengono 
impiegati per rettificare segnali elettrici ed anche per 
altri scopi analoghi, sempre nel campo delle correnti 
deboli, mentre i tipi di maggiori dimensioni vengono 
impiegati nei circuiti di alimentazione, in quanto posso¬ 
no servire per rettificare o controllare il passaggio di 
correnti di intensità elevata. 

1 diodi rettificatori controllati al silicio (vedi alla 
voce «Tiristor!»), vengono impiegati in grandi quan¬ 
tità per la realizzazione di calcolatori elettronici, in 
quanto sono in grado di funzionare come dispositivi 
di copimutazione ad alta velocità, e possono anche 
far parte di circuiti integrati. In un diodo al silicio, 
la resistenza nel senso di conduzione risulta molto 
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esigua, mentre è di valore assai elevato nella dire¬ 
zione opposta. In un diodo al germanio, la resistenza 
nel senso opposto a quello di conduzione è notevol¬ 
mente più bassa di quella che si riscontra in un diodo 
al silicio. 

I diodi semiconduttori vengono contrassegnati con 
un puntino oppure con un anello in colore, o ancora 
col segno matematico « -f » in corrispondenza di una 
delle estremità, per contraddistinguere il terminale in 
corrispondenza del quale è possibile ottenere le semi¬ 
onde positive, quando ai capi del dispositivo viene 
applicata una tensione alternata. Questa estremità cor¬ 
risponde al catodo dell’elemento rettificatore. 

Una delle caratteristiche principali di un diodo, che 
normalmente viene dichiarata nei dati forniti dal fab¬ 
bricante, è la tensione inversa di picco. Essa corri¬ 
sponde alla massima tensione di picco che può essere 
applicata ai capi del diodo durante la fase di non 
conduzione del ciclo di funzionamento. In pratica, la 
tensione inversa di picco varia tra 1,4 e 2,8 volte la 
tensione efficace applicata, a seconda del tipo di 
circuito rettificatore del quale il dispositivo fa parte. 


Diodi termoionici (Thermionic diodes) 

I diodi termoionici consistono in un filamento cir¬ 
condato da un cilindretto metallico che diventa in¬ 
candescente per effetto del calore prodotto dal pri¬ 
mo. Intorno a questo cilindretto metallico, ricoperto 
di ossido di bario per favorire remissione elettronica, 
è presente un secondo cilindro, che prende il nome 
di anodo, ed il tutto è racchiuso in un tubo di vetro, 
nel quale è stato praticato il vuoto estraendone Taria. 

II diodo può consistere in una semplice unità, e 
può anche essere del tipo a riscaldamento diretto, 
nel senso che manca il primo cilindretto, in quanto 
il filamento, ricoperto esso stesso di ossido di bario, 
provvede direttamente aH’emissione degli elettroni per 
effetto della propria incandescenza. Inoltre, è possi¬ 
bile che diverse unità siano incorporate nello stesso 
bulbo contenente ad esempio un altro diodo, o altre 
unità dello stesso tipo, oppure valvole più complesse, 
come ad esempio un triodo, un pentodo, ecc. 

I dispositivi rettificatori di alimentazione, consi¬ 
stenti in due diodi, spesso col catodo in comune, 
vengono usati nei ricevitori radio e nelle apparecchia¬ 
ture analoghe, per convertire la corrente alternata in 
corrente continua. I diodi termoionici, detti anche 
valvole rettificatrici, sono stati oggi praticamente so¬ 
stituiti dai diodi al silicio, che non implicano la di¬ 
sponibilità di un filamento^ e presentano quindi un 
rendimento notevolmente maggiore. 


Dìodi «varicap» (Varicap diodes) 

I diodi «Varicap», a volte definiti col termine di 
Varactori (dalEinglese «varactors»), sono simili ai dio¬ 
di semiconduttori a giunzione del tipo «p-n», in quan¬ 
to la capacità che sussiste tra le due regioni di diversa 
natura varia col variare della tensione inversa applica¬ 


ta. I diodi «varicap» forniscono variazioni note di 
capacità entro una certa gamma prestabilita di valori 
della tensione inversa, solitamente comprese tra 10 
e 50 pF, per una variazione di tensione compresa ri¬ 
spettivamente tra 1 e 20 V (vedi figura 6). 

Questi diodi possono perciò essere usati per sinto¬ 
nizzare circuiti ad alta frequenza, mediante un poten¬ 
ziometro attraverso il quale viene fatto variare il va- 


-Ih 



Fig. 6 - Sono illustrati due diversi metodi con i quali i diodi 
«varicap» vengono rappresentati negli schemi elettrici. 


lore della tensione inversa applicata. Essi sono note¬ 
volmente utili fino a frequenze di diverse centinaia di 
Megahertz, e vengono correntemente impiegati nelle 
apparecchiature di produzione commerciale, ad esem¬ 
pio per la realizzazione di sintonizzatori per televi¬ 
sione, e di ricevitori funzionanti a modulazione di 
frequenza. 


Diodi «zener» (Zener diodes) 

Per diodo zener si intende un diodo semiconduttore, 
la cui curva caratteristica varia bruscamente nel senso 
di conduzione, quando viene applicata una tensione 
inversa di valore prestabilito. L’effetto è in certo qual 
modo simile a quello che si verifica negli stabilizza¬ 
tori a gas (vedi figura 7). 



Fig. 7 - Esempi di simboli grafici adottati negli schemi per 
la rappresentazione dei diodi «zener». 


Il circuito esterno di un diodo zener deve essere 
progettato in modo tale da non consentire che la 
massima potenza nominale di dissipazione venga su¬ 
perata. 

Questi tipi di diodi sono disponibili con una ten¬ 
sione nominale «zener», in corrispondenza del cui 
valore si manifesta il fenomeno, compreso tra un mi¬ 
nimo di 2,4 V ed un massimo di 200 V, con tolle¬ 
ranze comprese tra il 5 ed il 20%, e con dissipazioni 
comprese tra 200 mW e 20 W. Questi diodi vengono 
solitamente impiegati come stabilizzatori di tensione, 
come sorgenti di tensioni di riferimento, come limita¬ 
tori, ecc. 

Il polo di un diodo zener che deve essere normal¬ 
mente collegato al lato positivo di una sorgente di 
tensione viene solitamente contrassegnato con un pun¬ 
to, con un anello colorato, oppure col segno matema¬ 
tico « + ». 
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brevetti 


Chi desidera copia dei brevetti elencati 
può acquistarla presso Tufficio Brevetti 
ING. A. RACHELI & C. - Viale San Mi¬ 
chele del Carso, 4 - Milano - telefoni 
468914 - 486450. 


n. 865826 

Sezionatore per impianti elettrici ad 
alta tensione. 

SIEMENS AKT. A BERLINO 


n. 865827 

Procedimento per la preparazione di 
cristalli con struttura di spinello re¬ 
sistenti alla rottura per circuiti elet¬ 
trici integrati. 

C. S. 


n. 865837 

Dispositivo per il controllo della por¬ 
tata di gas in disposizioni di soffianti 
particolarmente adatto per iP raffred¬ 
damento di componenti elettrici. 
ALBISWERK ZURICH A. G. 


n. 865839 

Biossido di cromo ferromagnetico sta¬ 
bilizzato. 

DU PONT DE NEMOURS. 


n. 865841 

Circuito integrato con terminali di 
collegamento su componenti non uti¬ 
lizzati presentanti un'area attiva. 
RADIO CORP. 


n. 865846 

Apparecchiatura per effettuare esposi¬ 
zioni a quadro completo particolarmen¬ 
te adatta per duplicatori xerografici. 
RANK XEROX LTD. 





n. 865847 

Apparecchiatura a rullo sterzante per 
guidare un nastro passante su di esso 
secondo un percorso predeterminato. 
C. S. 


n. 865848 

Dispositivo di commutazione per i se¬ 
miconduttori controllabili di un motore 
a corrente contìnua commutato elet¬ 
tronicamente. 

LICENTIA PATENT. 


n. 865850 

Cassa per contatore d'acqua calda. 
BRUN A S. 


n. 865862 

Sistema per dettare. 
BUSINESS MACHINES. 


n. 865863 

Connettore ad innesto con corti per¬ 
corsi dei segnali. 

SIEMENS AKT. 


n. 865868 

Sistema per sincronizzare oscillatori 
appartenenti almeno a due reti di te¬ 
lecomunicazioni. 

C. S. 


n. 865872 

Materiali per laser ad alto rendimento. 
WESTINGHOUSE. 


n. 865873 

Componente elettronico per circuiti 
stampati. 

STACKPOLE CARBON. 


n. 865887 

Apparato per l’allineamento dì ele¬ 
menti nastriformi. 

DU PONT 


n. 865889 

Sistema per controllare le posizioni 
di ripetitori mobìli di impulsi. 
HAZELTINE CORP. A LITTLE. 


n. 865899 

Sistema elettronico per la misura della 
distanza a lettura diretta. 

FACE STANDARD. 


n. 865912 

Dispositivo elettromeccanico di tem- 
porizzazione particolarmente adatto 
ad imprimere a macchine dì vario ge¬ 
nere dei cicli di lavoro. 

CONTROLS CO. 


n. 865869 

Dispositivo per indicare il cambiamen¬ 
to di stato in uno o più elementi 
bìstabili. 

TELEFONAKTIEBOLAGET. 


n. 865917 

Trasduttore elettromeccanico partico¬ 
larmente adatto per l'impiego nel 
campo aeronautico. 

THE BENDIX CORP. 
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di ALLIGATORE Alberto 




ESSERE O NON ESSERE 

« 


Non per innato pessimismo o 
bieco disfattismo puntualizziamo 
la non liberalizzazione della CB 
Italiana — Pubblicità senza scru¬ 
poli ed ingannatrice — FIR-CB: 
Comportamento coerente ed equi¬ 
librato. 


□ altra sera, approfittando 
degli ultimi tepori settem¬ 
brini, avevamo organizza¬ 
to un verticale con carica a spese 
di un nuovo della frequenza: Tre- 
perotto. 

Lo sventurato amico è stato scel¬ 
to anche perché, abitando in una 
villa di Varese, possiede una tie¬ 
pida piscina e un patio per carica 
quasi — agresti. Tra di noi vi 
era anche un OM che, avendo 
portato Sassella della Valtellina in 
abbondanza, non ha potuto essere 
I rifiutato. Il crudele patentato, a 
cui però piace sovente abbassarsi 
nei ventisette, ha iniziato, mentre 
' sorseggiavamo un caffè da far riz- 
. zare i capelli, a rigirare il coltello 
1 nella piaga, cioè a parlare della 
I legge. 

Il problema in effetti si può por¬ 
re sotto questo aspetto; Basta pa¬ 
gare queste benedette L. 15.000 sul 
famigerato Conto Corrente Postale 
1/11440 con causale Tassa Con¬ 
cessione governativa a norma art. 
409 del Nuovo Codice Postale D. 
P. rf 156 del 29/3/73 per essere 


tranquilli? La risposta Pabbiamo 
implicitamente fornita nel numero 
precedente riportando la circolare 
ministeriale che chiaramente lascia 
poche speranze, così come è con¬ 
cepita, ai fautori della CB, 

Quattro sono i canali concessi, 
leggiamo, il dodici, il quattordici 
il quindici e il diciannove; la po¬ 
tenza è di due W di alimentazione 
totale delPapparecehio; il linguag¬ 
gio, non deve essere in codice. Tra¬ 
lasciando le altre cavillose restri¬ 
zioni, ci sembra che fin qui ce 
ne sia d'avanzo per convincersi che 
ben presto ricominceranno, seguen¬ 
do queste direttive, le perquisi¬ 
zioni. 

Ve la immaginate la scena quan¬ 
do ai funzionari delPEscopost un 
onesto CB mostrerà sorridendo la 
ricevuta delPeseguito versamento e 
si sentirà apostrofare: «Bene que¬ 
sto materiale è sequestrato!» Dice: 
«Ma come io ho pagato 15 carte 
come voleva il Ministero» — «Si, 
è vero! Ma quando non si osser¬ 
vano esattamente le leggi è reato 
e quando c'è reato non esiste alcun 
versamento che tenga». — Insiste: 
«Ma e quella pubblicità? finalmen¬ 
te CB libera. Comprate i miei pro¬ 
dotti e sarete più liberi?». 

«A noi lo dice? Le pubblicità 
dicevano molta verità: si possono 
usare apparati di piccola potenza 
e solo su certe frequenze. Ragion 
per cui noi sequestriamo tutto an¬ 


che Talimentatore perché non si sa 
mai» (da un governo che impiega 
lustri per decidere quale sistema 
usare per la TVC non ci aspettia¬ 
mo certo che sappia che cos'è un 
alimentatore). 

Avete capito cari amici cosa ci 
aspetta? 

LA FIR CB 

CERCA DI DIFENDERE 
I NOSTRI INTERESSI 

Una ditta di Milano in una pa¬ 
gina pubblicitaria del numero 11- 
1972 di CQ scriveva testualmente: 
«La vendita è libera come da sen¬ 
tenza emessa dalla Corte Costitu¬ 
zionale in data 3 e 9 Aprile 1963 
n"" 39 — L'uso è concesso soltanto 
a chi è in possesso di regolare 
licenza». 

Giustissimo! Come dire che 1' 
uso è consentito solo a chi possiede 
la famosa licenza d'uccidere. — 
Un'altra pubblicità da prendere con 
le pinze è apparsa ultimamente su 
molte riviste del settore; «Final¬ 
mente la CB libera, dal 3 Mag¬ 
gio parole in libertà» — e sotto 
in piccolo — «... trasmettere con 
i Walkie-Talkie non è più un 
reato ...» Tutti sappiamo che i 
Walkie-Talkie come dice il nome 
sono radiotelefoni giocattolo di mi¬ 
nima potenza e che la legge del 3 
Maggio li ha appunto legalizzati. 
Siamo tutti d'accordo che la pub- 
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blicità su di noi non ha effetto e 
che guardiamo Carosello solo per¬ 
chè è il miglior programma tra¬ 
smesso però sapeste che guazza¬ 
buglio ha regnato in aria per più di 
due mesi, che confusione totale 
avallata appunto da una pubbli¬ 
cità tendenziosa. 

Chi ha dimostrato di mantenere la 
testa sulle spalle, di saper leggere 
tra le righe e, in ogni caso, di sa¬ 
pere cosa vuole, è stata la FIR-CB, 
che, come abbiamo riportato sul 
mese di Settembre, ha fatto per¬ 
venire al governo un telegramma 
di vibrata protesta per una legge 
che poco concede ai veri CB. Il tele¬ 
gramma si conclude con la spe¬ 
ranza che il ministro delle PT 
on. Aristide Togni prenda in esa¬ 
me la possibilità di allargare le 
attuali restrizioni allo scadere del 
3 Maggio 1974. 

Così facendo la FIR-CB si è at¬ 
tirata subito le simpatie dei CB ita¬ 
liani per la sua serietà e tempesti¬ 
vità. Altrettanto non ha fatto la 
scissionista FIA-CB di Roma la 
quale, se mai, ha preso delle po¬ 
sizioni anche formali sulla legge, 
non ha ritenuto opportuno mettere 
al corrente la stampa. 

Concludiamo informando tutti i 
gringhellini che in base alla mai 
abbastanza soffocante liberalizza¬ 
zione , se domani vorranno com¬ 
perarsi una coppia di radiotelefoni 
giocattolo il cui prezzo oscilla dalle 
10 alle 20 mila lire dovranno anche 
sborsare altre 15.000 -f 15.000 = 
30.000 per essere a posto di fronte 
alla LEGGE. 


dai clubs 


RADIO CLUB EMPOLI 

A cura del R.C. Empoli è stato 
pubblicato il 15 Luglio scorso, un 
numero unico dedicato a tutti gli 
amici delle ruote locali intitolato 
«Rogerempoli». 

Si tratta di un divertentissimo 
opuscolo che, con tono scanzonato 
che certo ai toscani non manca, 
presenta le peculiarità o le abitu¬ 
dini di molti CB empolesi. Sappia¬ 
mo così della «formosità» di Gatto 
Nero, dei lineari di Johnny I, della 
poca esperienza di Vetro Bianco, 
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della cultura pedagogica della ami¬ 
ca Grillo. 

Lo spunto della pubblicazione è 
stato un trimalcionico carica avve¬ 
nuto nel mese di Maggio per fe¬ 
steggiare una legge che, ancora nel 
fumo dei corridoi romani, aveva 
sapore di vera libertà. 

Più di duecento avevano parte¬ 
cipato al «caricone» ravvivato dal¬ 
la presenza delle migliori YL to¬ 
scane e concluso con assegnazione 
di lussuosi premi. 

Gli iscritti al R.C. Empolese, 
sono ben 85 e molti si danno ap¬ 
puntamento ogni venerdì sera pres¬ 
so le Pubbliche Assistenze riunite, 
in via XX Settembre. Porgiamo in¬ 
fine nuovamente i nostri compli¬ 
menti al presidente Edoardo Bei- 
lotti ed a tutti gli altri membri del 
consiglio direttivo per il simpatico 
e indovinato Regerempoli. 

R.C. PRATO 

La presidenza del consiglio diret¬ 
tivo del R.C. Prato fa presente 
che il sig. Carlo Abati ha rasse¬ 
gnato le sue dimissioni da socio e 
segretario del Club Radio Prato. 

R.C. SANREMO 

Si è costituito con circa, cin¬ 
quanta iscritti, il Radio Club San¬ 
remo — Casella postale 333 — 
Presidente Onorario del Consiglio 
Organizzativo, è Betonica, vice pre¬ 
sidente Zorro. Sappiamo che i soci 
stanno organizzando parecchie ma¬ 
nifestazioni su cui saremo più pre¬ 
cisi nei prossimi numeri. 

CLUB 27 DELLA LAGUNA 

Molti soci del Club 27 della La¬ 
guna hanno partecipato al Torneo 
Nazionale Tennis di II e III cate¬ 
goria svoltosi a Mestre dal 3 al 9 
di Settembre. Il Torneo, organiz¬ 
zato dalle ditte GBC via Cà Rossa 
21/B e Crivellaro via Fogazzaro 
19, è stato patrocinato dallo Spor- 
tyng Club Mestre. 

Purtroppo non ci sono giunti in 
tempo i risultati delle gare e non 
sappiamo quindi se i portabandie¬ 
ra CB si sono qualificati vittorio¬ 
samente: lo speriamo per loro visto 
che i premi in palio assommavano 
ad un milione e quattrocento mila 
lire. 


notizie 
in breve 

II GIORNATA NAZIONALE CB ! 

I 

Ancora la FIR-CB si segnala , 
per la sua fattività, avendo indetto 
per il 21 Ottobre una giornata na¬ 
zionale dei CB. 

In tale giornata, che cade di 
domenica, tutti i circoli o clubs 
sono invitati ad organizzare mani¬ 
festazioni nella propria città o al¬ 
meno nel capoluogo di Regione. 

Nel diramare tale esortazione, 
la FIR-CB, via Frua 19 Milano, 
precisa che Fobbiettivo immediato 
è la approvazione di un Regola¬ 
mento giusto e confacente alle esi¬ 
genze CB. Tutti i circoli interes¬ 
sati, dovranno prendere urgente- i 
mente accordi con la sede centrale | 
della FIR a Milano. i 

I 

RICHIESTE DI ASSOCIAZIONI 

Abbiamo avuto notizia che il 
quindicinale «Rapallo Oggi», stam¬ 
pato nella cittadina ligure di cui 
costituisce Porgano di informazione 
per eccellenza, ha intenzione di e- ' 
saminare la possibilità di patroci¬ 
nio dei CB locali. 

Rapallo, è una cittadina i cui I 
abitanti hanno assimilato buona i 
parte del senso commerciale milane¬ 
se («Contaminati a forza di averli , 
fra i piedi» ci dice scherzando il di¬ 
rettore della rivista, Dr. Mario Bi- 
tonte) e si è imposta sovente alPat- 
tenzione nazionale per le sue idee 
moderne e colme di slancio futu¬ 
ristico. Rapallo è infatti in predi¬ 
cato per la apertura di un casinò, 
ha iniziato a suo tempo le trasmis¬ 
sioni TV sperimentali via cavo, e • 
sta attualmente portando a compi- ; 
mento un grandioso porto turistico, 
grazie alla lungimiranza del sin- ^ 
daco Dr. Roncagliolo. 

Rapallo non poteva rimanere in- • 
sensibile al problema dei CB per 
cui invitiamo tutti i CB del Tigul- 
lio a chiedere ulteriori notizie pres¬ 
so le Officine Grafiche Canessa via 
G. Mameli 184, Rapallo. 

A Potenza pure vi sono moltis¬ 
simi CB che però ancora non di¬ 
spongono di una associazione nè « 
di un luogo dove riunirsi. Abbia- 
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mo ricevuto una segnalazione se¬ 
condo la quale il Dr. Pietro Conti 
di Potenza sarebbe disposto a fon¬ 
dare un club se altri concittadini 
amanti della CB volessero coadiu¬ 
varlo effettivamente nel non facile 
compito. 

Pubblichiamo quindi Tindirizzo 
dove coloro che sono interessati, 
possono rivolgersi affinché nasca 
una nuova associazione dedita alla 
diffusione del nostro hobby. 

Dott. Piero Conti - Direttore della 
Federazione Regionale Coltivatori 
Diretti - Corso Garibaldi, 80 Poten¬ 
za. 

CB e OM ACCUMUNATI 
, IN UNA GARA 
DI SOLIDARIETÀ^ 

L’EQUIPE VALSESIA, istitui¬ 
sce il Premio Nazionale Antenna 
d’Oro 1973 — per ricordare ed 
onorare la nobile figura del Valse- 
siano Ing. Franco Magni, pioniere 
della Radio, che sperimentò in 
Borgosesia (VC), nuovi sistemi di 
rice-trasmissione a distanza, nel 
primo decennio del secolo. 

Il premio è destinato al Radio- 
amatore O.M. o C.B., -il quale si 
sia particolarmente distinto in: 

— Collegamenti intesi ad aiutare 
, persone in grave pericolo o di 
’ soccorso nel caso di calamità 

od emergenza. 

— Opere umane e sociali in cui 
il mezzo radiantistico sia stato 
determinante o comunque pre- 
I valente e da cui risulti lo spi- 
1 rito altruistico disinteressato ed 

umanitario del Radioamatore. 

I II Premio Nazionale Antenna 
I d’Oro consiste in una artistica an- 
1 tenna G.P. in scala ridotta, d’oro 
I massiccio a 18 K., montata su un 
, piedestallo di pietra dura, opera 
di considerevole valore morale ed 
f intrinseco. 

Verrà consegnata personalmente 
al vincitore in occasione di una Ce- 
I rìmonìa Ufficiale che sì terrà in 
Borgosesia alle ore 10,30 del 21 
! Ottobre 1973, alla quale seguirà 
il pranzo «2^ Super carica» a Va- 
rallo Sesia. 

L’ «Equipe Valsesia», riconosce¬ 
rà una congrua partecipazione alle 
spese di trasferta, qualora il vin¬ 
citore, sia proveniente da città par¬ 
ticolarmente distante. 



La Commissione Giudicante, 
composta da eminenti personalità 
del mondo Politico, Religioso e 
Civile, assegnerà il Premio a suo 
insindacabile giudizio e renderà 
noto al vincitore, entro il 12 Otto¬ 
bre, a mezzo telegramma, l’avvenu¬ 
ta aggiudicazione: il vincitore del 
Premio dovrà presenziare alla Ceri¬ 
monia Ufficiale. 

Le domande, redatte in duplice 
copia, su carta semplice e possibil¬ 
mente dattiloscritte, dovranno con¬ 
templare i seguenti.requisiti: 

a) Nome - Cognome - Indirizzo e 
numero telefonico del Candi¬ 
dato. 

b) Descrizione dettagliata e docu¬ 
mentata del fatto in cui il Can¬ 
didato sia stato protagonista, 
con testimonianze attendibili, 
nonché, Nome - Cognome dei 
testi e relativo indirizzo esatto, 
unitamente a quello delle per- 


COMUNICATO FIR-CB 

Poiché altri usano indebitamente 
il marchio e la sigla FIR-CB, te¬ 
niamo a precisare che questa FIR- 
CB ha il consenso della maggio¬ 
ranza dei soci fondatori ed è quel¬ 
la FIR-CB che è stata fondata a 
Milano nel ’71 dopo la famosa riu¬ 
nione dell’Arengario, che ha svolto 
il suo I Congresso Nazionale a 
Saint Vincent, che ha registrato 
presso la Camera di Commercio 
marchio e denominazione FIR-CB 
senza contestazione di chicchessia 
ed ha sede legale a Milano in Via 
Frua, 19. 


sone che hanno beneficiato del¬ 
l’intervento. 

c) Conferma per autenticità delle 
relazioni da parte di una Auto¬ 
rità di P.S. od equivalente e/o 
convalidazione sottoscritta dal 
Presidente del Club di appar¬ 
tenenza. 

d) L’insufficienza o dubbia docu¬ 
mentazione, costituirà motivo 
di non presa in considerazione 
della candidatura del propo¬ 
nente. 

e) Termine inderogabile della pre¬ 
sentazione delle domande di 
partecipazione: 3 Ottobre 1973. 
Esse dovranno pervenire all’in¬ 
dirizzo sotto indicato entro le 
ore’24 di tale data. 

f) Il giudizio della Giuria è inap¬ 
pellabile. 

g) Le domande dovranno essere 
racchiuse in una busta con in¬ 
dicazione «GIURIA» e conte¬ 
nute in seconda busta sigillata, 
raccomandata e spedita a: 
Equipe Valsesia 

. Premio Nazionale 
Antenna d’Oro 1973 
«Ing. Franco Magni» 

Casella Postale, 4 - 
13011 Borgosesia (Vercelli) 

L’«Equipe Valsesia», spedirà a 
tutti i Clubs 0 Associazioni un 
Numero Unico dal titolo «Radio 
Onde dalla Valsesia» sul quale sarà 
meglio illustrata la manifestazione 
con relativo programma. 


Sia pure con qualche ritardo per 
motivi di forza maggiore, si inizia 
ad eseguire le decisioni prese dal 
Consiglio Nazionale FIR-CB di Bo¬ 
logna del 13 maggio. 


In Via Frua, 19 - 20146 Milano - 
Tel. (02) 4695515 un ufficio FIR- 
CB funzionante al pomerìggio con 
orario dalle 15 alle 18,30 è sem¬ 
pre a disposizione di tutti i circoli 
e dei sìngoli iscrìtti. 
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IL REBEL 23 


□ l Rebel 23 è un ricetra- 
smettitore per la banda cit¬ 
tadina, con 23 canali quar- 
zati. La potenza di trasmissione è di 
5 W input, pari a circa 3,8 W ef¬ 
fettivi in RF. Le spurie sono gene¬ 


rate nel 90% dei casi dai vari oscil¬ 
latori locali, nel Rebel 23 per evi¬ 
tare questo inconveniente si è im¬ 
piegato il sistema per la sintesi con 
cinque oscillatori locali. Normal¬ 
mente ne vengono impiegati sol¬ 


tanto tre, un Master, TX-RX. 

Vediamo assieme lo schema a 
blocchi dello stadio ricevitore della 
fig. 1, Il segnale d'ingresso di 
26,965 MHz corrispondente alla 
frequenza del canale 1, viene con- 


26,965 MHz 



14 , 950 MHz 23,290 MHz 11,730 MHz 


Fig. 1 - Schema a blocchi dello stadio ricevitore del Rebel 23. 
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PAGELLA REBEL 23 

Funzionalità 7 

Estetica 6 

Qualità componenti 7 

Modulazione TX 6 

Profondità di modulazione 5 
Assenza spurie 9 

Selettività 7 

Sensibilità RX 5 

Potenza output RF-TX 6 

Prezzo/Qualità 8 

Caratteristiche particolari — 

Media 6,6 


vertito nel valore della 1"* MF- 
11,275 MHz, dalla somma delle 
componenti RF prodotte dagli o- 
scillatori RX 1 e Master, quindi 
RX 1 + Master = 14,950 MHz 
+ 23,290 MHz = 38,240 MHz 
a cui si deve sottrarre il segnale 
in ingresso. Quindi: 38,240 MHz 
- 26,965 MHz = 11,275 MHz 
(1" MF). 

Dal valore delFoscillatore RX2 
si deve sottrarre il valore della 
1" MF. 

Quindi: 11,730 MHz - 11,275 
MHz = 455 kHz (2^ MF). Anche 
in trasmissione, (fig. 2), vengono 
impiegati tre oscillatori locali 
TX1-TX2 Master. Il segnale ge¬ 
nerato da TXl si somma con il se¬ 
gnale generato dal Master. Quindi: 
14,950 MHz + 23,290 MHz 
= 38,240 MHz - 11,275 MHz 
(TX2) == 26,965 MHz. 

I dati tecnici riportati, in tabel¬ 
la non rendono quasi mai Fidea 
della perfezione tecnica, pertanto 
vi invitiamo a effettuare una prova 




26,965 MHz 



23,290MHz 11,275 MHz 


Fig. 2 - Schema a blocchi dello stadio trasmettitore del Rebel 23. 


DATI TECNICI 

Campo di frequenza: 

26,965 -h 27,255 MHz 

Sensibilità: 0,5 jiV per 10 dB S + N/N a 1 kHz 

Selettività: 6 dB 

a ± 3 kHz; 50 dB a ± 10 kHz 

Reiezione al can. adiacente: 

minore di 50 dB 

Distorsione a 1 kHz: 

inferiore al 7% 

Responso spurie: 

50 dB 

Sensibilità squelch: 

0,5 pV 

Potenza uscita audio: 

2,5 W 

Impedenza altoparlante; 

8 n 

Trasmissione potenza input: 

5 W 

Modulazione: 

100% 

Alimentazione: 

13,8 Vc.c. 

17 transistor, 12 diodi 



pratica presso una qualsiasi sede 
GBC che è la ditta importatrice 
per FItalia. Due parole sulFestetica. 

Sul frontale tutto nero, troviamo 
l’S/Meter, lo squelch, il selettore 
di canali. Le dimensioni, pur con¬ 
tenendo innumerevoli circuiti, sono 


veramente sbalorditive. Infatti, mi¬ 
sura 14,5 cm di larghezza, 18,5 
cm di profondità, 5,2 cm di altezza. 

L’altoparlante è posto nel pan¬ 
nello inferiore. Corredato di un mi¬ 
crofono, cavo alimentazione con fu¬ 
sibile e staffa.di fissaggio. 


COBRA: UNA SCELTA IN PIU 
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Antenne e accessori 
per antenne 27 MHz-VHF 



Supporto «Hustler* 

Mod. GGM^I 
Supporto por ssagoEo 
□roncJlna 
Possibilità di Inolfnazbns 
sino & 

KT/0750aO 


Supporto «Hustler» Mod. BM-1 

Supporto per il fissaggio su paraurti, in acciaio inox 
Fascia zincata per una maggiore resistenza alla corrosione 


KT/0730-00 


Supipaflo «Huitlor* 

5SM-3 

Supporto rùir fi&sugglo ou oarrozzeris. 

Adatto por imbahiszlont. Molla In acciaio Inox 
Incllnazlono regcjablle. sfnP a. 180^ 

Atfor:^ per antenne dii 3/S" 

ICT/07a0'00 


Molla «Hustler» Mod. RSS-2 

Molla in acciaio inox, da impiegare 
con antenne tipo CB-111 oppure CB-211 

KT/0660-00 


Supporto «Hustler» Mod. MM-1 

Supporto per fissaggio su carrozzeria 
Possibilità di inclinazione sino a 180° 
Munito di connettore coassiale tipo SO-239 

KT/0740-00 


COMMUNICATIONS BOOK 
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ACCESSORISTICA... 

ANCHE QUESTA E’ LA FORZA GBC! 








LA NUOVA 
CARTUCCIA 
SHURE V15 



I 

a V15-II1 è la più nuova 
fra le famose cartucce 
SHURE, degna sostitutrice 
j del V15-II Improved, apprezzata 
j in tutto il mondo, 

« La V15-III è un ulteriore e si- 
j gnificativo passo in avanti nell'arte 
I della progettazione e costruzione 
delle cartucce fonografiche e nella 
[ tecnologia deH’attrezzatura di regi- 
j strazione e di playback. 


Come risulta, la V15-III non 
solo stabilisce nuovi parametri qua¬ 
litativi per la riproduzione stereo 
convenzionale, ma stabilisce, come 
pietra miliare, nuovi standard di ri- 
produzione per tutti i sistemi a ma¬ 
trice dei quattro canali. 

I maggiori fattori che hanno con¬ 
tribuito a raggiungere questo nuovo 
standard qualitativo sono: 

— Una struttura completamente 


nuova della bobina laminata 

— Una effettiva riduzione del 25% 
della massa dello stilo. 

Questi fattori, accoppiati ad altre 
eccezionali caratteristiche, permet¬ 
tono alla VI5-1II queste superiori 
prestazioni: 

— Migliore rendimento nel trac¬ 
ciare solchi a forza di trazione 
inferiore (0,75 - l,25 g.) 

— Una risposta di frequenza vir- 




.2 .3 .4 .5 .6 .8 1 2 3 4 5 6 8 10 20 

FREQUENCY KHz 


Fig. 1 ~ Confronto fra la resa globale di una cartuccia Shure V15-11 e la nuova cartuccia Shure V15-111. 
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Fig. 2 - Risposta di frequenza della nuova cartuccia Shure VI5-11!. 


tualmente lineare senza alcuna 
rilevante enfasi o deenfasi a 
nessuna frequenza 
— Una gamma dinamica eccezio¬ 
nalmente estesa, addirittura su¬ 
periore a quella della V15-11 
Improved, 

Una nota di particolare interesse 
è il fatto che la VI5-1II presenta 
tutte le suddette caratteristiche sen¬ 
za perdita alcuna nel livello di 
uscita. 

Quando queste caratteristiche 
vengono tradotte in suono v’è una 
ben definita, udibile differenza tra 
la V15-III e le altre cartucce. Ciò 
è causato prima di tutto dal fatto 
che la V15-III non aggiunge alcun 
suo proprio suono nel processo di 
riproduzione. 

La sua riproduzione è neutra e 
libera di ogni «colorazione» in 
quanto la V15-III trasmette fedel¬ 
mente solo i segnali che trova nel 
disco. 

Non aggiunge né sottrae nulla. 
Le usuali descrizioni «Dolce - 
chiaro - brillante - cupo» ecc. a pro¬ 
posito delle prestazioni di una car¬ 
tuccia non sono applicabili alla 
V15-1IL II segnale che libera è 
solo ed esclusivamente quello della 
registrazione. 

Se usata con un braccio di ele¬ 
vate qualità, la V15-III riprodur¬ 
rà fedelmente e senza «colore» il 
contenuto del solco anche ai più al¬ 
ti e modulati livelli delle moderne 


registrazioni tracciando ad appena 
0,75 g. 

Questa superiore caratteristica 
di «Trackabiliiy» c una delie più 
importanti misure per considerare 
la resa globale della cartuccia e per¬ 
mette agli audiofili di ridurre con¬ 
siderevolmente ìa usura del disco 
e dello stilo senza sacrificare nulla 
in qualità di suono. 

A causa della sua bassa forza di 
trazione la V15-III dovrebbe esse¬ 
re usata solamente in bracci parti¬ 
colarmente progettati per basse for¬ 
ze di trazione e con punti di poca 
frizione nelle parti portanti. 

La V15-III è dotata di uno stilo 
di diamante «Biradiale ellittico». E 
anche fornibile come mod. V15-III 
G con uno stilo di diamante sfe¬ 
rico. 

Per i dischi mono a 78 giri, vi è 
inoltre uno stilo speciale biradiale 
ellittico che è il mod. VN78E, con 
possibilità di forza di trazione da 
1,50 a 3 g. 

IL NUOVO STANDARD 
DI «TRACKABILIIY» 

Il grafico di fig. 1 mostra chia¬ 
ramente Limpeccabile superiorità 
della V15-111 nella misurazione 
singola e più importante riguardan¬ 
te la resa globale di una cartuccia. 

La «trackability» misura Labilità 
dello stilo a stare in contatto con 
le modulazioni del solco ad una 


precisa forza di trazione e attra¬ 
verso lo spettro totale delle frequen¬ 
ze trovate sul disco. 

Nel grafico, la nuova cartuccia 
Shure V15-III è paragonata alla 
V15-11 Improved, le velocità di 
modulazione sono riportate nell 
angolo in alto a sinistra del grafico; 
la frequenza è registrata in basso. 

Più la curva è dolce e più alta è 
la scala di modulazione a tutte le 
frequenze, più grande è la trackabi¬ 
lity. 

Da notare che malgrado la V15- 
II Improved avesse stabilito nuo¬ 
vi parametri di trackability e fosse 
stata universalmente riconosciuta 
la migliore, la VI5-III ha una 
notevolmente più grande «tracka¬ 
bility». 

RISPOSTA DI FREQUENZA 

Il grafico di fig. 2 illustra lo spet¬ 
tro udibile della risposta uniforme- 
mente lineare della cartuccia Shure 
V15-IIL Indistintamente, ogni sin¬ 
gola cartuccia V15-III produce una 
curva di risposta lineare entro gli 
strettissimi limiti (fascia bianca 
centrale nel mezzo della zona gri¬ 
gia) contrassegnati dalle due frec¬ 
ce. 

La curva è stata ottenuta con una 
VI5-1 II montata su un braccio 
Shure SME, tracciante un disco pro¬ 
va STR 100; risposta corretta 6 
dB/ottava - caratteristiche registra¬ 
te al di sotto delle 500 Hz. 
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SQA-100 


DECODIFICATORE QUADRIRADIALE 
AMPLIFICATORE STEREOFONICO 


on il decodificatore-ampli¬ 
ficatore SQA-100 della So¬ 
ny è possibile convertire 
un normale impianto stereo in un 
complesso quadrifonico. 



Questo stupendo apparecchio 
può essere alimentato da una este¬ 
sa gamma di sorgenti quadrifoni¬ 
che. Il suo sistema di decodifica¬ 
zione assicura un posizionamento 


stabile e preciso di ogni suono su 
tutta Testensione della gamma. 

Ha i controlli di tono, di bilan¬ 
ciamento e di volume per i due ca¬ 
nali posteriori. 



Fìr. 1 - Schema elettrico semplificato della sezione decodificatore SQ. 
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Fig. 4 - Diagramma del circuito integrato STKOOl impiegato nello stadio di 
potenza. 


L’amplificatore di potenza 3 a cir¬ 
cuito integrato, permette un alto 
livello di stabilità ad una potenza 
di uscita media di 6 + 6 W (8 O). 

Possiede, inoltre, un comando 
generale di volume che agisce si- | 
multaneamente su tutti e quattro i 
canali. 

Un commutatore di sensibilità 
compensa i segnali a basso livello 
in ingresso. 

Un altro commutatore viene uti¬ 
lizzato per raccordo di fase degli 
altoparlanti. 

I terminali d’uscita del decodi¬ 
ficatore offrono una possibilità di 
utilizzazione indipendente. 

A tutto ciò va unito un costo 
relativamente basso, un ingombro 
minimo ed un’estetica di alta clas¬ 
se che contraddistingue tutta la 
produzione della famosa Casa giap¬ 
ponese. 

DECODIFICATORE SQ. 

L’SQA 100 è costituito da un 
amplificatore lineare, circuiti di fa¬ 
se, amplificatore separatore, circui¬ 
ti matrice, circuito controllo tonalità 
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Fig, 6 - Schema elettrico. 































































































































































































































































































































Fig. 7 - Vista frontale e posteriore del decodificatore-amplificatore SQA-100 Sony. 


(solo canale posteriore) e ampli¬ 
ficatore di potenza (solo canale po¬ 
steriore) . 

SI) 

Con rSl (interruttore di sensi¬ 
bilità) collocato su «H», il segnale 
d'ingresso LT (RT) è abbinato al 
circuito di fase attraverso l'ampli¬ 
ficatore lineare Q301, Q302 (Q401 
Q402) che ha un guadagno di 20 
dB. 


Con rSl collocato su «L» il se¬ 
gnale di ingresso è applicato diret¬ 
tamente ad un circuito di fase. 

S3) Sistema Switch 
(Decodifica SQ). 

Quando si riproducono nastri, 
dischi SQ, i segnali LT e RT ven¬ 
gono applicati al circuito di fase 
come dalla fig. 1. 

Riferendosi alla fig. 1, lo sfasa¬ 
mento (SHIFT) si effettua attra¬ 


verso la rete RC (RCi RC 2 ), e 
Q304 e Q305 (Q404 e Q405) agi¬ 
scono come amplificatori separatori 
e divisori di fase. 

0 _ 0^ (Q303 e RCi, Q403 e 
RCi) e 0 - 90" (Q303 e RC 2 , 
Q403 e RC 2 ) sono stati calcolati in 
modo da lasciare passare tutte le 
frequenze audio da (20 Hz, a 20 
KHz) senza attenuazione (riferi¬ 
te a 1 kHz) e mantengono i loro 
angoli di fase a 90" ciascuno come 
la fig. 2. 

I segnali LF' e RF' sono preleva¬ 
ti dagli emettitori del Q304 e Q404. 

I segnali posteriori Lb' Rb' sono 
generati dagli emettitori del Q304 
e Q404. 

I segnali posteriori Lb' Rb’ sono 
formati nel circuito matrice resisti¬ 
vo. 

Lb si ottiene miscelando le usci¬ 
te del Q305 e Q404 attraverso I 
R342 e R442 e Rb’ miscelando le 
uscite del Q304 e Q405 attraverso j 
R399 e R439. 

Per ottenere una separazione ap- i 
propriata tra i centri frontali e po- , 
steriori, i canali frontali sono mi¬ 
scelati al 20%, quelli posteriori al 
40%, tramite rispettivamente R349 
e R343. 

Questo circuito decodificatore 
viene chiamato 20 - 40. 

II diagramma di separazione del i 
decodificatore é mostrato nella fig. 
3. 


(Decodifica R - MTX) 

Quando si regola l'Sl sull'R - 
MTX, si ascoltano i programmi co¬ 
dificati a 4 canali e il circuito di 
fase viene utilizzato per riprodurre i 
questi programmi. I 

I segnali frontali Lf e Rf sono i 
prelevati dagli emettitori di Q303 
Q404; quelli posteriori Lb Rb dal¬ 
l'emettitore del Q305 e dal collet¬ 
tore Q405 in modo da ottenere se¬ 
gnali sfasati; la miscelazione che 
segue avviene attraverso R344. 


AMPLIFICATORE 
DI POTENZA ^ 

Il nuovo IC (STKOll) viene u-^ 
sato nell'amplificatore di potenza. 
Lo schema a blocchi dettagliato è! 
mostrato nella fig. 4. 


CARATTERISTICHE 

TECNICHE 


Sistema 

: SQ matrix decoder 4 canali 


Risposta di frequenza 

: 20 Hz 50 kHz + 1 - 2 dB 


Sensibilità ingressi 
e impedenza 

: bassa 
: alta 

2 CH reg. 

Reg/Pb (ing) 

Discrete (ing) 

250 mV/100 kn 

25 mV/100 kO 

440 mV/100 kn 

440 mV/100 kiì 

440 mV/100 kO 

Uscite e impedenza 

: (Frontal-poster) 

: Reg. 

; Rec/Pb (uscita) 

775 mV/6,9 kO 

250 mV/ 10 kn 

30 mV/ 80 kn 

Potenza uscita 

: 2 X 6 W 


Distorsione armonica 

: 5% ad 1 kHz alla massima uscita 

Controllo dei toni 

: bassi: ± 10 dB a 100 Hz 
: acuti: + 10 dB - 6 dB a 10 kHz 

Semiconduttori 

: 2 IC, 21 transistori, 3 diodi 


Alimentazione 

: universale 50/60 Hz 


Dimensioni 

: 128 X 231 x 197 



OTTOBRE — 1973 






















a cura di L. BIANCOLI 




i.ii l'i .i ' "1 



Wir6less World I elektronische 

RUNDSCHAU 




iHiig 

erbit 


JEE 


Electronics 

sa 


raiiiieg^na 
delle riviste 
estere 


r CR3 

A .. u -.1 ■ 

^ '^^^+4.32 VOLTAGE 

O II 11 W PI PI 1 

FILTEREO 

DC INPUT, 

UP TO 10 AMPERES 

14,3 TO 17.9 VOLTS 

_n—n_«_ 

"e" ■ 

-I^+Z.as VOLTASE 
'■ DROP 

_ 

f 

1 

L 


Fig. 1 - Schema elettrico del divisore a tensione costante. I diodi sono tutti del 
tipo HEP-Ì52, o equivalente. Le prese sono colorate diversamente, per distin¬ 
guerle con maggiore facilità. 


UN DIVISORE 
A TENSIONE COSTANTE 
(Da «QST» - 2/1975) 

I II mercato «surplus», dei componenti 
elettronici si è rivelato recentemente 
molto attivo nel campo degli alimenta¬ 
tori a corrente continua a bassa tensione 
adatti airuso nei calcolatori elettronici, 
e funzionanti con caratteristiche speci¬ 
fiche. 

Molte di queste unità facilmente repe¬ 
ribili contengono dei trasformatori a ten- 
j sione costante, e sono in grado di for¬ 
nire correnti continue di uscita di 10 A 
o ancora più intense, impiegando con¬ 
densatori di filtraggio elettrolitici di 
capacità molto alta. 

A prescindere dalle dimensioni e dal 

I peso di questi dispositivi, la principale 
difficoltà che si riscontra neiradattamen- 
I to per rimpiego dilettantistico consiste 
nello sfruttamento della tensione di usci- 
i! ta, di solito compresa tra 16 e 17 V. 

Il controllo di questa tensione, col¬ 
legando un trasformatore variabile al 
' primario, è impossibile in quanto il 

trasformatore funziona proprio sul prin¬ 
cipio deirauto-regolazione. Inoltre, se si 
fa variare la tensione di ingresso tra 
90 e 130 V, non si ottiene alcun effetto 
apprezzabile nei confronti della tensione 
di uscita. 

i Ciò premesso, il divisore a tensione 
I costante il cui schema elettrico viene 

riprodotto alla figura 1 è in grado di 
risolvere questo problema ricorrendo 
f! airimpiego di un numero minimo di 

S componenti, con un costo ridotto e con 

N un lavoro realizzativo piuttosto esiguo. 

Traendo vantaggio dalla caratteristica 
di caduta costante di tensione che con- 
I traddistingue i diodi al silicio, sei ele- 

I menti del tipo HEP-152 sono stati col- 

I legati in serie, per ridurre la tensione 

[ in sei parti uguali, corrispondenti ap¬ 

prossimativamente a 0,72 V per diodo, 
con una caduta globale di 4,32 V. 

Ciascuna di queste tensioni varia con 
un rapporto pressoché costante, con 
qualsiasi assorbimento di corrente com¬ 
preso tra 125 mA e 10 A. 


La quantità di energia che viene 
dissipata dai sei diodi quando la cor¬ 
rente raggiunge il valore di lOA (con 
una caduta di tensione di 4,32 V) am¬ 
monta a 43 W. 



Fig. 2 - Aspetto del divisore a tensione 
costante e realizzato con quattro soli 
diodi, che può essere usato vantaggio¬ 
samente quando la tensione non supera 
il valore di 6,5 V. 


Un telaio avente le dimensioni ap¬ 
prossimative di mm 50 x 125 x 175 co¬ 
stituisce un dissipatore termico di su¬ 
perfìcie sufficiente per permettere ai sei 
diodi di funzionare entro i limiti delle 
loro caratteristiche, ed anche per un 
periodo di tempo abbastanza prolungato. 

Con una corrente di 10 A, - usando 
tutti e sei i diodi, Laumento di tempe¬ 
ratura del dissipatore rimane al di sot¬ 
to dei 100 ”C per un periodo di tempo 
di otto ore di funzionamento continua¬ 
to, con una temperatura ambiente ab¬ 
bastanza elevata. 

Dopo averne descritto il circuito, 
Tarticolo descrive anche la realizzazio¬ 
ne, proponendo un aspetto del disposi¬ 
tivo così come viene riprodotto nella 
foto di figura 2, nella quale si rivela che 
il tutto può assumere la forma di una 
semplice scatoletta, provvista di un cor¬ 
done di ingresso nella parte superiore, 
di un pannello, e di due morsetti di 
uscita rin basso), di cui naturalmente 
uno per il polo negativo ed uno per il 
polo positivo. 

Nella conclusione, L’Autore afferma 
che la tensione continua di uscita rima¬ 
ne soddisfacentemente costante anche 
impiegando quattro diodi collegati al 
morsetto di ancoraggio giallo, con una 
corrente variabile tra 180 mA e 9,4 A. 
La tensione misurata dopo il quinto ed 
il sesto diodo è rispettivamente pari a 
12,9 ed a 12,2 V. 
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Fig. 5 ' Alcuni esemplari di tubi per riproduzione numerica diretta, realizzata in 
involucri di vetro sotto vuoto. 


UN AGGIORNAMENTO 

SUI RIPRODUTTORI NUMERICI 

(Da «Electronics» - 12-4/1973) 

Mai in precedenza è stato possibile 
riscontrare sul mercato la disponibilità 
di un numero di componenti per la ri- 
produzione numerica come quello at¬ 
tuale. 



Fig. 4 - Principio di funzionamento di 
un tubo funzionante con un fdamento 
ad incandescenza limitata. 


Ai vecchi modelli funzionanti a sca¬ 
rica di gas e quindi a luminescenza so¬ 
no stati aggiunti gii elementi a proie¬ 
zione posteriore, e quelli funzionanti 
con lampade ad incandescenza, fino ai 
moderni tipi planari, con visione diretta 
del filamento, ecc. 

La foto di figura 3 ne illustra alcuni 
esemplari, e ne mette in evidenza la ti¬ 
pica struttura, che richiama quella di 



Fig. 5 - Fotografia di un tubo per ripro¬ 
duzione numerica a scarica di gas, noto 
sotto il nome di tubo «Nixie». 


una ben nota serie di valvole miniatura, 
assai in voga prima delLavvento dei tran¬ 
sistori, per la realizzazione di radio ri¬ 
cevitori. 

Uno dei dispositivi che viene nor¬ 
malmente descritto negli articoli che si 
occupano di questo campo specifico è 
quello funzionante sul principio della 
fluorescenza. Il principale inconvenien¬ 
te consiste però nelle ridotte dimensio¬ 
ni, e nel fatto che fino ad ora vengono 
realizzati soltanto in Giappone. 

Tuttavia, questa situazione non sem¬ 
bra essere destinata a durare fino al¬ 
l’infinito. I giapponesi si stanno orga¬ 
nizzando per perfezionare i loro impian¬ 
ti produttivi, mentre i fabbricanti ame¬ 
ricani di tubi fluorescenti a vuoto fun¬ 
zionanti con una sola cifra si stanno 
attrezzando per realizzare unità com¬ 
plesse di riproduzione funzionanti ap¬ 
punto su questo principio. 

Dì conseguenza, riconoscendo quanto 
sopra, l'articolo esamina le carattenstL 
che di questi tipi dì tubi. Sostanzial¬ 
mente, essi consistono in un contenitore 
sotto vuoto, provvisto dì sette anodi e 
di un filamento, come sì osserva nel di¬ 
segno dì figura 4. Gli anodi, ciascuno 
dei quali è rivestito con un tipo parti¬ 
colare di fosforo, sono sistemati secon¬ 
do la disposizione standard planare a 
sette segmenti. Il filamento, che è tal¬ 
mente sottile da renderlo pressoché in¬ 
visibile, viene predisposto tra Tosserva- 
tore e gli anodi, come si osserva appun¬ 
to nel disegno. 

Durante il funzionamento, il filamen¬ 
to viene riscaldato fino ad una tempe¬ 
ratura immediatamente inferiore a quel¬ 
la che corrisponde all’incandescenza, 
per cui rimane invisibile, ed agli anodi 
viene applicata una tensione positiva 
compresa tra 12 e 25 V, tanto quanto 
basta cioè per eccitare il fosforo. 

Un altro tipo di notevole interesse è 
quello a scarica di gas, di cui un esem¬ 
plare è illustrato nella foto di figura 5. 
La durata presumibile di questi tipi am¬ 
monta approssimativamente a 20.000 
ore. Dopo tale periodo di tempo di fun¬ 
zionamento, la luminosità si riduce al- 
Tincirca alla metà di quella originale. 

Un inserto facente parte delTarticolo 
chiarisce il princìpio di funzionamento 
dei dispositivi di riproduzione numerica 
a cristalli liquidi, dopo di che vengono 
considerate le unità di maggiori dimen¬ 
sioni, sempre a scarica nei gas, e vengo¬ 
no espressi alcuni pareri favorevoli nei 
confronti dei dispositivi funzionanti a 
filamento incandescente. 

Per quanto riguarda Paspetto, esi¬ 
stono quattro diverse caratteristiche dei 
dispositivi a cristallo liquido, a seconda 
che si tratti di una unità ad effetto di 
campo oppure del tipo «dinamic-scat- 
tering», ed anche a seconda che il di¬ 
spositivo venga fatto funzionare in tra¬ 
smissione oppure in riflessidhe. 

Nell’ultimo modo, quando cioè la ri- 
produzione non avviene mediante una 
sorgente interna di luce, ma semplice- 
mente attraverso la riflessione della luce 
ambientale, il cristallo liquido presenta 
problemi particolari agli effetti della 
riflessione speculare. 
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Il dispositivo si comporta infatti alla 
stessa stregua di uno specchio, ad ec¬ 
cezione delle posizioni nelle quali un 
segmento di un carattere deve apparire. 
Inoltre, esso assume un tipico colore 
bianco-latte. 

In normali condizioni di illumina¬ 
zione, ciò costituisce una certa difficoltà 
di lettura. Tuttavia, se Tunità di ripro¬ 
duzione deve essere installata in un 
involucro rifinito con una verniciatura 
opaca, il fenomeno viene parzialmente 
attenuato, per cui la visibilità migliora 
notevolmente. 

Lo schema che riproduciamo alla fi¬ 
gura 6 è riferito ad un circuito cosid¬ 
detto «fail-safe», ossia a prova di gua¬ 
sto. Si tratta di un circuito mediante il 
quale è possibile controllare Tintensità 
della corrente che scorre attraverso i 
segmenti di un dispositivo di riprodu¬ 
zione numerica di tipo «Numitron». Se 
eventualmente il segmento si apre, os¬ 
sia si interrompe, il circuito funziona in 



Fig. 7 - Aspetto di un dispositivo di ri- 
produzione numerica a cristalli liquidi 
e di tipo trasmissivo, disponibile in com¬ 
mercio con un costo relativamente ri¬ 
dotto. Negli Stati Uniti un pannello di 
questo tipo costa solo un dollaro per 
cifra. 


modo tale da impedire la riproduzione 
dell’intera cifra. Naturalmente, i seg¬ 
menti la cui interruzione provochereb¬ 
be una ovvia distorsione del risultato 
non vengono controllati. 

L’articolo, che costituisce un notevole 
impegno redazionale, e che è stato com¬ 
pilato con molta competenza, analizza 
profondamente le caratteristiche di fun¬ 
zionamento dei diversi tipi di riprodu¬ 
zione, e ne spiega i principi, i vantaggi 
e gli inconvenienti, sia sotto il profilo 
funzionale, che sotto quello economico 
e produttivo. 

A titolo di esempio, la foto di figura 7 
illustra l’aspetto di una unità a basso 
costo, del tipo trasmissivo, impiegante 
appunto cristalli liquidi in un pannello 
che viene a costare negli Stati Uniti 
soltanto un dollaro per cifra. 

Si tratta quindi di un’analisi piutto¬ 
sto approfondita, la cui lettura costitui¬ 
sce come abbiamo premesso un vero e 
proprie^aggiornamento in questo campo. 


SEGMENT VOLTAGE 


TYPE 

2N4036 



NOTES: 

1, ALL RESISTORS ±5%, 1/4 WATT 

2, ALL DIODES ARE TYPE 1N270 

3, R 2 = 1000 OHMS 

4, R 3 = 2400 OHMS 

5, Vbb ^ +5,25 VOLTS 


Fig. 6 - Con questo circuito complesso è possibile controllare Vintensità della corrente che scorre attraverso i segmenti di un 
dispositivo Numitron, il cui mancato funzionamento potrebbe essere causa di ambiguità nell’interpretazione dei dati ripro¬ 
dotti. 
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IL CONTROLLO CENTRALIZZATO 
DELLE LINEE TELEFONICHE 
PRIVATE 

(Da «Telecommunications» - 5/1973) 

Col termine di controllo centralizzato 
si intende appunto il controllo, la pro¬ 
va dei guasti e la determinazione della 
natura di questi ultimi, a partire da una 
posizione centrale. 

In un impianto di questo genere, i 
reclami deH’utente e le relazioni sui 
guasti vengono convogliati alla sede di 
controllo, dove un tecnico appositamente 
addestrato svolge tutte le prove fìsiche 
sulla linea dell’abbonato che — in molti 
casi — si trova anche a notevole distan¬ 
za dal suddetto luogo di prova. 

I risultati di queste misure e questi 
rilevamenti vengono analizzati per con¬ 
fronto con i dati registrati, dopo di che 
risulta possibile accertare la natura del 
guasto, e procedere quindi con le misure 
di riparazione. Se è necessario, viene 
incaricato un tecnico che, portandosi 
sul luogo del guasto, provvede diretta- 
mente alla riparazione. 

Negli impianti non centralizzati, per 
contro, le prove devono essere effettua¬ 
te al di fuori deiruffìcìo di commuta¬ 
zione, dove cioè termina la linea dello 


abbonato. Dal momento che la maggior 
parte di queste sedi di commutazione 
sono prive di un controllo diretto, è 
chiaro che il tecnico addetto alle ripa¬ 
razioni deve spostarsi dalla sua base 
airufficio, per determinare la natura 
del guasto. 

Spesso, egli deve anche affrontare al¬ 
cuni gravi inconvenienti, in quanto le 
uniche informazioni in suo possesso 
sono normalmente quelle fornite dallo 
stesso utente telefonico. Egli non sa 
quindi a priori quali attrezzi deve por¬ 
tarsi, ne se il guasto è localizzato nel¬ 
l’ufficio di commutazione, oppure nello 
stabile in cui l’utente risiede, o in qual¬ 
siasi altro posto intermedio. 

L’introduzione dell’articolo mette quin¬ 
di in buona evidenza quali sono gli in¬ 
convenienti principali, e quali sono i 
principi che vanno tenuti nella massima 
considerazione per lo snellimento delle 
attività di riparazione. 

Un esempio di impianto centralizzalo 
è quello che illustriamo nello schema 
semplificato dì figura S. Al 'centro dì 
questa figura è presente la «consolìej^ 
delLoperaiore addetto ai controlli, alla 
quale fa capo l'intero impianto com¬ 
plesso, accessibile da parte di tutti gli 
abbonati di una determinata zona. 


I blocchi visibili in alto a sinistra 
rappresentano il selettore di prova op¬ 
pure il distributore di prova, che — tra¬ 
mite i ben noti relè selettori — inseri¬ 
scono la linea a seconda della chiamata 
che viene effettuata. In basso, sempre a 
sinistra si osserva la linea proveniente 
dalla postazione principale attraverso la 
rete telefonica. 

In alto a destra si osservano, sempre 
rappresentate a blocchi, le apparecchia¬ 
ture alle quali fa capo la linea prove¬ 
niente dalla stazione principale, attra¬ 
verso i selettori di ingresso, mentre in 
basso a destra si osserva ciò che accade 
nei confronti delle chiamate in arrivo, 
fino al collegamento diretto alla linea 
dell’abbonato. 

Tutti questi settori fanno capo alla 
«consolle» centrale, in corrispondenza 
della quale l’operatore ha a disposizio¬ 
ne tutti i mezzi per controllare sìa la 
continuità della linea, sìa la qualità del 
segnale acustico, sia il regolare funzio¬ 
namento della suoneria, dei segnali di 
linea occupata, ecc. 

In altre parole, il controllo di una 
complessa rete telefonica viene sempli¬ 
ficato facendo in modo che tutte le co¬ 
municazioni passino attraverso un unico 
ufficio, con possibilità di eseguire tutte 
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Fig. 8 - Schema illustrativo del complesso impianto mediante il quale è possibile individuare in un unico ufficio l eventuale 
presenza e la natura dei guasti che si verificano lungo le linee telefoniche private. 
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Fig. 9 - Circuito elettrico del dispositivo mediante il quale, con Faiuto di un solo 
circuito integrato, è possibile produrre tre diversi tipi di segnali di prova, per la 
messa a punto di apparecchiature elettroniche. 


le verifiche relative alla continuità, alla 
tensione, alla qualità dei segnali, ecc. 

Sebbene i concetti che vengono espres¬ 
si in questo articolo siano indubbiamen¬ 
te moderni, e tendenti cioè a semplifi¬ 
care uno dei problemi più sentiti anche 
nel nostro Paese, nel quale le comuni¬ 
cazioni telefoniche sono spesso proble¬ 
matiche a causa di disfunzioni apparen¬ 
temente inevitabili, è tuttavia auspicabile 
che, presto o tardi, anche i nostri impian¬ 
ti vengano adeguati a queste esigenze, 
rendendo così il prezioso servizio tele¬ 
fonico assai più efficiente di quanto non 
lo sia attualmente. 


UNO STRUMENTO ECONOMICO 
PER LA PRODUZIONE 
DI SEGNALI DI PROVA 
(Da «Popular Electronics» - 3/1973) 

Il circuito che riproduciamo alla fi¬ 
gura 9, facente uso di un circuito in¬ 
tegrato del tipo «quad» a doppio ingres¬ 
so, appartenente alla categoria «NOR- 
GATE», e di un filtro di tipo ceramico, 
rappresenta quanto di meglio si possa 
oggi escogitare per allestire un genera¬ 
tore di segnali a frequenza acustica, ad 
alta frequenza, e per la prova e la mes¬ 
sa a punto delfamplificatore di media 
frequenza nei radio ricevitori. 

Due sezioni del circuito integrato sono 
tra loro accoppiate attraverso CI e C2, 
nonché attraverso RI ed R2. Questi 
componenti costituiscono un multivibra- 
tore astabile, che funziona sulla fre¬ 
quenza di circa 500 Hz. 

La terza sezione del circuito integra¬ 
to, di cui fanno parte C3 ed R3, fun¬ 
ziona come oscillatore a cristallo, e fa 
uso di un filtro a cristallo funzionante 
sulla frequenza di 455 kHz, ossia sulla 
frequenza generalmente usata per il 
funzionamento degli amplificatori a fre¬ 
quenza intermedia dei radioricevitori 
funzionanti sul principio della supere¬ 
terodina. 

II compensatore C3 può essere neces¬ 
sario per regolare la frequenza di uscita 
al valore esatto di 455 kHz. 

I due segnali di uscita forniti da en¬ 
trambi i generatori citati vengono ap¬ 
plicati all’ingresso della quarta sezione 
dello stesso circuito integrato. Questa 
quarta sezione funziona come limitatrice 
o modulatrice, e svolge anche la fun¬ 
zione di amplificatore-separatore, per e- 
vitare che l’applicazione del carico al¬ 
l’uscita provochi delle modifiche agli 
effetti della frequenza e dell’ampiezza 
dei segnali prodotti. 

II commutatore contrassegnato SI nel¬ 
lo schema permette di scegliere un se¬ 
gnale ad onde quadre avente la frequen¬ 
za di 500 Hz per eseguire la prova di 
circuiti a bassa frequenza, oppure un 
treno continuo di impulsi alla frequen¬ 
za di 455 kHz, o ancora un treno di 
impulsi, sempre alla medesima frequen¬ 
za, ma periodicamente interrotto con la 
frequenza di 500 Hz. Questo commuta¬ 
tore si rivela anche utile per ricaricare 
eventualmente le batterie al nichel-cad¬ 
mio, usufruendo della corrente che scor¬ 
re attraverso R4. 


L’impedenza di uscita senza attenua¬ 
tore è pari approssimativamente a 600 Ct. 

L’energia di alimentazione è dovuta 
all’impiego di due elementi al nichel- 
cadmio, la cui tensione globale ammon¬ 
ta a circa 2,4 V. L’intensità della cor¬ 
rente assorbita è di circa 10 mA, e ri¬ 
mane di tale intensità per circa 50 ore 
di autonomia, per ciascuna ricarica 
delle batterie. 

L’attenuatore di uscita viene comple¬ 
tato con l’aggiunta di R5, tramite la 
quale è possibile attribuire al segnale di 
uscita un valore di 1 V. 1 due resistori 
abbinati al circuito di J2 funzionano in 
modo da stabilire un rapporto di divi¬ 
sione pari ad un decimo, e rendono 
quindi disponibile una tensione di 0,1 
V alla presa di uscita contrassegnata 12. 

Volendo, il dispositivo può essere ali¬ 
mentato anche con qualsiasi altra sor¬ 
gente di tensione, in grado di fornire una 
tensione di valore compresa tra 1,5 e 
4 V. 

UN SEMPLICE METODO 

DI CONTROLLO 

DELLA LUCE NEI TEATRI 

(Da «Popular Electronics» ■ 3/1973) 

Per fortuna, il periodo dei grossi reo¬ 
stati, tramite ì quali era possibile ridur¬ 
re gradatamente l’intensità della luce 
nei locali pubblici, è stato superato 
dall’avvento di alcuni tipi di dispositivi 
semiconduttori che possono funzionare 
con forti intensità di corrente. 

Il cuore del circuito che viene descrit¬ 
to nell’articolo al quale ci riferiamo 
consiste nella combinazione tra una 
lampada ed una fotocellula. Quando la 
lampada produce luce, la resistenza del¬ 
la fotocellula diminuisce, e viceversa. 

Nello schema che riproduciamo alla 
figura 10, che rappresenta un metodo 
attualmente in uso per ridurre grada¬ 
tamente l’illuminazione con una potenza 
di 1.500 W, il solito controllo poten- 
ziometrico è stato eliminato, collegan¬ 
do ai punti contrassegnati A e B, i ter¬ 
minali di uscita recanti i medesimi con¬ 
trassegni del dispositivo il cui schema 
elettrico è riprodotto alla figura 11. 


In questo secondo circuito, il tran¬ 
sistore Q1 può condurre un’intensità di 
corrente che raggiunge il valore di 3 
A, per cui può effettuare direttamente 
il controllo di ben venticinque regolato¬ 
ri della luce. 

Il potenziomentro R4 costituisce il 
dispositivo principale di controllo, men¬ 
tre R3 ed R6 sono i compensatori che 
prestabiliscono la regolazione iniziale. 

Il commutatore SI viene usato per 
inserire o disinserire il dispositivo di 
controllo, e per scegliere eventualmente 
il controllo indipendente o quello prin¬ 
cipale. 

Il potenziometro R7 è il vero e pro¬ 
prio regolatore di smorzamento, mentre 
R8 ed R9 agiscono esclusivamente come 
compensatori potenziometrici. 

I potenziometri R4 ed R7 vengono 
montati sul pannello frontale; tutti gli 
altri controlli si trovano invece all’inter¬ 
no dell’involucro. 

II transistore Q2, le cui caratteristiche 
di funzionamento vengono pre-regolate 
tramite RI, ha il compito di predisporre 
la tensione presente sulla linea indipen¬ 
dente, in modo che essa assuma lo stes¬ 
so valore della tensione presente sulla 
linea principale. 



Fig. 10 - Schema di un moderno dispo¬ 
sitivo per la riduzione graduale della 
luce nei locali pubblici. Si tratta di un 
sistema impiegante semiconduttori, che 
ha consentito di eliminare il vecchio 
sistema di attenuazione facente uso di 
un reostato. 
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Fig. Il - Dispositivo di controllo impie¬ 
gante una fotocellula ed una lampada. 
I terminali della fotocellula, A e B 
vanno collegati ai terminali contras- 
segnati in modo corrispondente del di¬ 
spositivo di figura 13 . 


Per garantire una lunga durata del 
dispositivo, il trasformatore TI ed il 
rettificatore contrassegnato RECTI de¬ 
vono essere scelti in modo da poter fun¬ 
zionare con una potenza maggiore di 
quella effettivamente necessaria. Ad e- 
sempio, se un impianto richiede Pim- 
piego di un trasformatore funzionante 
con una corrente di 1 A, è meglio adot¬ 
tare un trasformatore che possa erogare 
una corrente di 1,5 A. 

Per entrambi i circuiti descritti Par¬ 
ticelo riporta anche Pelenco completo 
dei valori, e descrive la tecnica costrut¬ 
tiva fondamentale, che però è suscet¬ 
tibile di modifiche a seconda delle pre¬ 
ferenze del realizzatore. Per quanto 
riguarda la messa a punto iniziale, viene 
precisato che essa non è critica, ma im¬ 
plica una certa pazienza da parte del- 
Poperatore, se si desidera ottenere i ri¬ 
sultati migliori. 

E’ comunque sempre necessario rego¬ 
lare un solo «trimmer» alla volta, ed 
usare come carico una lampada che cor¬ 
risponda approssimativamente al 60% 
della capacità nominale del dispositivo. 

La procedura è la seguente; in primo 
luogo si aprono tutti i commutatori con¬ 
trassegnati SI, e si predispongono a 




zero tutti i dispositivi di controllo. Suc¬ 
cessivamente, si regolano R3 ed R6 per 
il massimo valore resistivo, ed R4 fino 
ad ottenere la massima intensità di luce. 

La fase successiva consiste nel colle¬ 
gare il terminale positivo di un voltme¬ 
tro per corrente continua alPemettitore 
di Ql, ed il terminale negativo dello 
strumento a massa, dopo di che il cir¬ 
cuito viene messo sotto tensione. 

Si regola quindi R3 fino ad ottenere 
l’indicazione esatta di una tensione di 
5,5 V, per poi regolare R4 al minimo, 
ed R6 fino ad ottenere una indicazione 
di 2,5 V. 

Si ripetono quindi le due operazioni 
precedenti, finché tramite R4 è possibile 
far variare la tensione tra 3,5 e 5,5 V. 

La messa a punto prosegue regolando 
R4 per la massima intensità della luce, 
ed R9 per ottenere il massimo valore 
resistivo. R8 deve invece essere portato 
approssimativamente al 50% del suo va¬ 
lore resistivo. 

Si collega poi il carico al riduttore di 
luce e in fase di messa a punto, e si 
porta il commutatore SI sulla posizione 
«Master». 

Dopo aver predisposto R7 al massimo, 
si regola R9 finché si raggiunge la mas¬ 
sima intensità di luce da parte della 
lampada. 

Infine, si esegue la regolazione di R7 
staccandone il cursore leggermente dalla 
massima posizione in senso anti-orario, 
e si porta R8 al punto in corrispondenza 
del quale il riduttore di luce comincia 
a ronzare. Si lascia il dispositivo in tali 
condizioni per circa 30 secondi, dopo di 
che si regola nuovamente R8, fino a ri- \ 
durre il più possibile il ronzio suddetto. 

Le poche manovre successive vengono 
spiegate in modo tale da rendere inequi¬ 
vocabili le operazioni di messa a punto, 
per cui chi volesse allestire questo cir¬ 
cuito, anche per trarne semplicemente 
un’esperienza professionale, può avere 
la certezza assoluta di ottenere un risul¬ 
tato positivo e soddisfacente. 


IL CONTROLLO LOGICO 
DEI REGISTRATORI A NASTRO 
(Da «Audio» - 4/1973) 

Il procedimento apparentemente sem¬ 
plice che consiste nel trasportare il na¬ 
stro attraverso le testine magnetiche di 
un registratore in modo tale che i se¬ 
gnali possano essere registrati ed ascol¬ 
tati, porta alla definizione di relazioni 
molto complesse e spesso critiche tra 
la parte elettrica del registratore, e le 
parti meccaniche. i 

La parte meccanica del processo è | 
spesso complicata, e costituisce di soli- i 
to la sorgente principale di inconvenien¬ 
ti e di difetti di funzionamento. 


Fig. 12 - Tre idee per la trasformazione 
in dispositivi elettronici alcuni sistemi 
meccanici di controllo del funzionamen¬ 
to di un registratore a nastro. In «A» 
un circuito impiegante una unità «Nand 
gate», in «B» un circuito di memoria, 
ed in «C» un circuito di memoria prov¬ 
visto di riarmo automatico. 
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il problema che il progettista deve af¬ 
frontare consiste quindi nel semplificare 
questo meccanismo, e — se possibile — 
nel sostituire il maggior numero di com¬ 
ponenti meccanici con componenti elet¬ 
trici, per ottenere una maggiore sicurez¬ 
za di funzionamento. 

L’impiego di dispositivi di controllo 
di natura esclusivamente elettronica non 
porta ad una maggiore sicurezza di fun¬ 
zionamento, ma — naturalmente — con¬ 
sente un funzionamento più rapido e più 
conveniente, non escluso il trascinamen¬ 
to vero e proprio del nastro, il sistema 
di arresto, di avviamento, di riavvolgi¬ 
mento, ecc. 

Sotto questo aspetto, i tre concetti 
espressi simbolicamente nelle tre sezioni 
di figura 12 rappresentano in A l’impiego 
di un circuito del tipo «NANO» per il 
controllo elettronico dell’avviamento e 
dell’arresto, in B un circuito di memoria 
che svolge una particolare funzione di 
controllo agli effetti del trascinamento 
del nastro, ed in C un altro circuito di 
memoria, provvisto di riarmo automa¬ 
tico. 

Si tratta naturalmente di accorgimen¬ 
ti molto moderni, tramite i quali viene 
semplificato il funzionamento del regi¬ 
stratore, anche se apparentemente ne au¬ 
menta il costo produttivo. Tuttavia, se 
si considera che il logorio di questi di¬ 
spositivi elettronici di controllo è mol¬ 
to inferiore a quello dei dispositivi mec¬ 
canici corrispondenti, si può facilmente 
dedurne che si tratta di innovazioni 
apparentemente svantaggiose sotto il 
profilo dei costi di produzione, ma evi¬ 
dentemente vantaggiosi sotto il profilo 
della durata e della sicurezza di fun¬ 
zionamento. 

I due disegni che riproduciamo anco¬ 
ra alla figura 13 rappresentano in A la 
disposizione del controllo elettronico 
automatico tramite il quale viene con¬ 
trollato il funzionamento dei due motori 
(di cui uno di trascinamento ed uno 
di riavvolgimento) e quello dei solenoi¬ 
di che bloccano i rulli di guida, di tra¬ 
scinamento, ecc. In B è invece rappre¬ 
sentato lo schema funzionale della sezio¬ 
ne di controllo citata nella figura pre¬ 
cedente, mettendo in evidenza quali so¬ 
no le funzioni svolte dalle diverse unità 
integrate operazionali che fanno parte 
del dispositivo. 

L’articolo è di natura piuttosto com¬ 
plessa, nel senso che basa le argomenta¬ 
zioni citate su di una competenza spe¬ 
cifica, Tuttavia, per chi non ha difficol¬ 
tà a seguire questo tipo di documenta¬ 
zione, la nota è di indiscusso interesse, 
soprattutto se il lettore si occupa della 
progettazione, della costruzione e della 
manutenzione di registratori a nastro. 


LE ANTENNE VAGÌ PER 
LA POLARIZZAZIONE CIRCOLARE 
(Da «QST» - 1/73) 

A partire dall’inizio delle prime prove 
di comunicazioni spaziali tramite i sa¬ 
telliti, gli appassionati di questa partico¬ 
lare attività sono stati portati gradata- 
mente a considerare gli effetti della po- 




Fìg. n - Rappresentazione simbolica delle funzioni di controllo che possono essere 
svolte con metodi elettronici in un registratore a nastro (A). In (B) è illustrato 
lo schema semplificato delFunità di controllo visibile in «A». 



Fig. 14 - In «A» è illustrata la struttura tipica di un’antenna Yagi del tipo incro¬ 
ciato; in «B» sono invece illustrati alcuni particolari costruttivi. 
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Fig. 15 - Fotografia di un'antenna Yagi 
incrociata^ ripresa in modo tale da met¬ 
tere in evidenza la struttura del con¬ 
nettore a «T», e deir adattatore di gam¬ 
ma. 


larizzazione e deirangolo di elevazione, 
unitamente a quelli deirazimuth, sia 
nei confronti dei segnali trasrnessi, sia 
nei confronti dei segnali ricevuti. 

Normalmente, le previsioni per la po¬ 
larizzazione risultano inutili nelle bande 
ad alta frequenza, in quanto la direzione 
originale di polarizzazione viene persa 
una volta che il segnale ha raggiunto 
la ionosfera. 

Un’antenna verticale riceve abbastan¬ 
za bene un segnale proveniente da una 
antenna orizzontale, ciò vale anche per 


il contrario quando si invertono le an¬ 
tenne trasmittente e ricevente. 

Non vale neppure la pena di com¬ 
piere sforzi per effettuare delle previ¬ 
sioni su ciò che accadrebbe inclinando 
l’antenna, in quanto l’angolo di eleva¬ 
zione è del pari imprevedibile. Tuttavia, 
quando si tratta di comunicazioni trami¬ 
te satelliti, varia la polarizzazione, ed un 
segnale che potrebbe sparire nel rumore 
con un’antenna normale, può essere del 
tipo S9 su di un altro tipo di antenna, 
che sia insensibile alla direzione di po¬ 
larizzazione. 

L’angolo di elevazione è importante 
anche dal punto di vista del «tracking», 
agli effetti dell’eliminazione delle rifles¬ 
sioni indiscriminate da parte della terra, 
che possono provocare annullamenti 
dell’intensità del segnale. 

Dopo questa interessante introduzione, 
il primo paragrafo è riferito alla pola¬ 
rizzazione circolare, Un’antenna ideale 
per la polarizzazione casuale dovrebbe 
essere quella a radiazione polarizzata 
in senso circolare. 

Due metodi normalmente usati per 
ottenere la polarizzazione circolare con¬ 
sistono nell’impiego dell’antenna Yagi di 
tipo incrociato, oppure nell’impiego del¬ 
l’antenna elicoidale. 

La prima è meccanicamente più sem¬ 
plice da costruire, ma è più diffìcile da 
mettere a punto dell’altra a struttura 
elicoidale. 

Per fare un esempio pratico, la figura 
16 illustra in A — la struttura tipica di 
un’antenna del tipo Yagi, mentre in B 
rappresenta alcuni dettagli costruttivi, 
per quanto riguarda soprattutto il meto¬ 
do di fissaggio degli elementi al palo 
principale di sostegno, disposto orizzon¬ 
talmente. La foto di figura 17 mette in¬ 
vece in evidenza la tecnica di sistema¬ 
zione dei dispositivi di regolazione della 
fase e del connettore a «T»; si noti che 
il sistema di adattamento della gamma 
viene montato ad una certa distanza 


dal centro, per meglio bilanciare le ten¬ 
sioni a radio frequenza presenti sui va¬ 
ri elementi. 

Per semplificare la sintonia e la messa 
a punto dell’adattatore di gamma di una 
antenna, si è dimostrato abbastanza van¬ 
taggioso il metodo che viene qui di se¬ 
guito descritto. Uno dei parametri deve 
essere tenuto fisso, mentre viene effet¬ 
tuata la regolazione degli altri, anziché 
variarli tutti contemporaneamente. 

E’ stato riscontrato utile sfruttare la 
lunghezza dell’elemento pilotato come 
parametro fisso. Sotto tale aspetto, una 
tabellina riportata nell’articolo raggrup¬ 
pa le dimensioni di questo elemento, 
precisando però che la lunghezza do¬ 
vrebbe essere ulteriormente ridotta ri¬ 
spetto al valore ottenibile con la formu¬ 
la che viene citata nel testo. 

Una volta montata l’antenna, l’opera¬ 
zione successiva consiste nel regolare il 
dispositivo per l’adattamento della gam¬ 
ma e la capacità relativa, fino ad otte¬ 
nere il rapporto minimo di tensione 
delle onde stazionarie. 

A tale riguardo, una seconda tabella 
contenuta nell’articolo elenca le regola¬ 
zioni approssimative e le lunghezze del- 
l’astina di gamma, nonché i valori ca¬ 
pacitivi e quelli della barra di cortocir¬ 
cuito. 

Indipendentemente dalla distanza alla 
quale si trovano l’elemento riflettore o 
gli elementi direttori, le operazioni suc¬ 
cessive consistono nel ridurre ulterior¬ 
mente il rapporto onde stazionarie, A 
tale riguardo, vengono citate tre diverse 
situazioni, e precisamente quella relati¬ 
va ad una minima intensità del segnale, 
quella riferita ad un eccessivo errore 
nella lunghezza dell’elemento radiatore, 
e quella riferita invece ad uno scarso 
valore del fattore «Q». Anche questo 
articolo è corredato di numerose illu¬ 
strazioni, che chiariscono i concetti fon¬ 
damentali che vengono espressi, ed è 
quindi di un certo interesse per l’appas¬ 
sionato di rice-trasmissione. 



IL «PACCO ARCOBALENO» DELLA BASF 

La Basf (Badische Anilin und Soka Fabrik A.G. 6700 Ludwishafen) 
ha lanciato sul nostro mercato come promozione autunnale il «Pacco 
Arcobaleno». Sulla scia del successo ottenuto un anno addietro dalla 
«Confezione Kromos» in sui si affermavano le cassette al Biossido di 
Cromo, la Basf ha ritenuto opportuno ripetere Fesperimento con questa 
nuova miscellanea di cassette. 

Il pacco Arcobaleno è una iniziativa rivolta al negoziante che a sua 
volta la riversa frazionata al privato: esso consiste in un insieme ben 
distribuito di 120 cassette incasellate in simpatici espositori plastificati. 
Gli espositori non sono quei tetri e sorpassati scatolini che altre case di¬ 
stributrici hanno . inventato ultimamente, bensì colorati contenitori 

indispensabili in una moderna nastroteca. 

I rivenditori interessati possono rivolgersi presso i negozi della GBC 
Italiana dove le confezioni «Arcobaleno» sono appunto in vendita. 
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In considerazione deirelevato nu¬ 
mero di quesiti che ci pervengo¬ 
no, le relative risposte, per lettera 
o pubblicate in questa rubrica ad 
insindacabile giudìzio della reda¬ 
zione, saranno date secondo Tor- 
dine di arrivo delle richieste 
stesse. 

Sollecitazioni o motivazioni d'ur¬ 
genza non possono essere prese in 
considerazione. 

Le domande avanzate dovranno 
essere accompagnate dalLimporto 
di lire 3.000* anche in franco¬ 
bolli a copertura delle spese po¬ 
stali o dì ricerca, parte delle quali 
saranno tenute a disposizione del 
richiedente in caso non ci sìa pos¬ 
sibile dare una risposta soddisfa¬ 
cente. 

* Per gli abbonati Pimporto è 
ridotto a lire 2.000. 


TABELLA 1 

Tipo 

Volt 

Capacità 

mAh. 

Dim. in mm. 
compresi i contatti 

Peso netto 
gr. 

RM-IH 

1,4 

1.000 

0 15,8 X 16,4 

12,2 

RM-13GH 

1,35 

65 

0 7,7 X 5,2 

0,9 

RM-401H 

1,4 

800 

0 11,7 X 28,4 

11,3 

RM-625H 

1,4 

350 

0 15,5 X 5,9 

4,0 

RM-675LH 

1,4 

170 

0 11,4 X 5,1 

2,3 



Fig. 1 - Pile al mercurio preparate dalla HELLESENS impiegate negli apparecchi 
per deboli di udito e reperibili presso la GBC Italiana. 


Sig, CORSINI D. - Milano 
Alimentazione apparecchi acustici 

Per Valimentazione degli apparecchi 
destinati ai deboli di udito la HELLE¬ 
SENS ha preparato una serie di pile al 
mercurio le quali consentono di ottenere 
un'autonomia molto elevata. 

La tabella 1 mette in evidenza le ca¬ 
ratteristiche delle pile che sono illustra¬ 
te in figura 1 e che sono reperibili pres¬ 
so i punti di vendita della GBC. 


j1 Sig. CANONE D. - Roma 
Pi Misuratore di portata 

I Per misurare la portata dei liquidi 
f fangosi nei quali siano contenuti delle 


sostanze solide od aggressive è parti¬ 
colarmente indicato il MISURATORE 
DI PORTATA AD INDUZIONE tipo 
MID che è illustrato in figura 2. 

Si tratta di un interessante apparec¬ 
chio in cui non si ha nessuna perdita di 
carico, indipendente da variazioni di 
densità, viscosità, pressione e tempe¬ 
ratura. 

Tale apparecchio è fabbricato dalla 
REGAUT s.a.s. di Milano. 


Fig. 2 - Misuratore di portata ad indu¬ 
zione per liquidi fangosi, contenenti 
parti solide e aggressive, tipo MID del¬ 
la REGAUT. 


► 
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Hig. 3 - Dimensioni della cella solare 
BPX 33 della Philips. 



Fig. 4 - Impiego di celle solari BPX33 
in un pallone meteorologico. 


Per quanto concerne il secondo punto \ 
del suo quesito preciso che nel fascico¬ 
lo n. 117 delle norme della CEl, sulla 
classificazione dei sistemi elettrici è | 

precisato quanto segue: \ 

In relazione alla loro tensione nomi¬ 
nale i sistemi elettrici sono suddivisi \ 
nel seguente modo: i 

a) sistemi di P categoria, bassa tensio¬ 

ne, quando la tensione nominale è ^ 
uguale o minore di 1.000 V. ; 

b) sistemi di 2“ categoria, tensione me- | 
dia, quando la tensione nominale va 

da 1.000 a 50.000 V. | 

c) sistemi di J'' categoria, alta tensione, 
quando la tensione nominale supera 
i 50.000 V. 

Questa classificazione per quanto con- i 

cerne le definizioni, bassa, media ed \ 
alta tensione si riferisce ad una termino- \ 
logia in uso presso i tecnici del ramo. 

La tensione di alimentazione delle 
lampade (ed anche di altri apparecchi) 
mono fasi non deve superare i 220 V. 

Comunque tenga presente che gli 
impianti a corrente alternata sono con. 
siderati a bassa tensione quando la ten¬ 
sione del sistema è minore o uguale a 
400 V,fi, se sono stati installati prima 
deWentrata in vigore del D.P.R. 547 
(271411955) mentre per i sistemi preesi¬ 
stenti si considerano a bassa tensione f 
tutti gli impianti a tensione non stipe- I 
riore ai 500 ^ 

Sig. CAZZANIGA G. - Milano 
Cella solare BPX33 

La cella solare Philips BPX55 è stata \ 
studiata per alimentare le apparecchia- j 
ture dei satelliti artificiali e dei palloni I 
meteorologici oltre che per altre ap- j 
plicazioni del genere. Essa ha una su- \ 
perfide di 2 x 2 cm, come mostra la i 
figura 5. Le principali caratteristiche 
sono le seguenti: j 

Massima temperatura di giunzione \ 
150 "C. Con una temperatura di giun¬ 
zione di 25 ’C ed una radiazione inci- | 
dente di 140 mVjcmf si ottiene la ten- \ 
sione di lavoro di 426 mV ed una cor¬ 
rente di 157 mA. In tali condizioni la ' 
potenza erogata è di circa 58 mW. 

La figura 4 si riferisce ad un esempio 
di applicazione in un pallone meteoro¬ 
logico, mentre la figura 5 illustra un sa¬ 
tellite artificiale in cui sono state im¬ 
piegate ben 5920 celle solari Philips 1 
BPX55. ^ 


/ t 

\ 

\ 

A 





Fig, 5 - Satellite artificiale alimentato con energia solare mediante 5920 celle solari 
BPX33. 



Fig. 6 - Ricevitore Eddystone per la 
gamma 300 kHz - 30 MHz. 


Sig. ABBATE D. ■ Napoli 
Alta e bassa tensione 

L'articolo 268 del D.P.R. n. 547 pre¬ 
cisa che un impianto elettrico è rite¬ 
nuto a bassa tensione quando la ten¬ 
sione del sistema è uguale o minore di 
400 Veif per la corrente alternata e di 
600 V per la corrente continua. 

Quando i suddetti limiti sono supe¬ 
rati rimpianto è definito ad alta ten¬ 
sione. Con una circolare Ministeriale il 
valore della bassa tensione alternata era 
stato fissato a 500 Veq. 


Sig. SURACE F. - Napoli 
Ricevitore EDDYSTONE 770 R 

Il ricevitore EDDYSTONE 770 R - 
Mark il consente la ricezione della 
gamma che va da 19 MHz a 165 MHz 
ripartita in sei gamme così suddivise: \ 
19 - 27 MHz, 27 - 59 MHz, 59 ^ 54 ì 
MHz, 54 78 MHz, 78-114 MHz, 

114 -i- 165 MHz. Esso consente la ri- > 
cezione in CW, AM, FM, e NBFM. 

Il circuito è del tipo supereterodina ' 
ad un’unica conversione di frequenza i 
(5,2 MHz) ed in esso sono utilizzate \ 
venti valvole più tre diodi al germanio. 
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Fig. 7 - Estrazione delle viti che ferma¬ 
no le guide del cristallo che protegge 
lo schermo del televisore. 


La gamma 180 ~ 500 MHz è coper¬ 
ta invece da un altro ricevitore della 
stessa serie e precisamente VEddystone 
770 U. 

Il modello EDDYSTONE 830/7, illu¬ 
strato in figura 6 copre invece, in nove 
sottogamme, la gamma che va da 300 
kHz a 30 MHz. Si tratta di un circuito 
supereterodina ad una conversione per 
le gamme da 520 kHz a 1.500 kHz men¬ 
tre per le rimanenti gamme si ha un 
ulteriore cambio di frequenza. 

Questo ricevitore, che ha una buona 
sensibilità, permette la ricezione AM, 
CW e SSB. 

Ulteriori informazioni possono essere 
richieste alla MARCONI ITALIANA. 

Sig. TOSI G. - Busto Arsizio 
Stazioni televisive nel Lussemburgo e 
a Malta 

Le stazioni televisive nel Lussembur¬ 
go sono gestite dalla C.L.T. (Compagnie 
Luxembourgeoise de Télédiffusion) ed 
usano il sistema F con ripartizione dei 
canali secondo nel sistema B. 

Attualmente esistono le seguenti e- 
mit tenti: 

LUXEMBOURG-DUDELANGE: con 
potenza di emissione PAR di 100 kW 
che emette sul canale 7. 

Altre stazioni di debole potenza sono 
installate nelle seguenti località: 

Diekirch: canale 9. Echternach: cana¬ 
le 9. Grevenmacher: canale 9. Wiltz: 
canale 9. 

La stazione di GHARGHUR, a Mal¬ 
ta, trasmette nel canale B 10 cor\ una 
potenza PAR di circa 5 kW. Informa¬ 
zioni sulle emissioni possono essere ri¬ 
chieste al seguente indirizzo: The Mal¬ 
ta Television Service Limited (M.T.V.) 
Malta. 

Sig. ORRU D. - Cagliari 
Cristallo di protezione di un TV 

Effettivamente uno dei guai più fre¬ 
quenti che rendono poco chiara la vi¬ 
sione televisiva è dovuto alla polvere 
che si deposita sullo schermo del tele¬ 
visore annerendolo. 



Fig. 8 - Estrazione del cristallo mediante 
l’impiego di una ventosa simile a quella 
che si usa per sturare i lavandini. 


Per ovviare a questo inconveniente è 
necessario procedere periodicamente al¬ 
la pulizia dello schermo asportando il 
cristallo di protezione. Un'operazione 
questa le cui difficoltà sono più appa¬ 
renti che reali. 

Per evitare danni è necessario proce¬ 
dere come è mostrato nelle tre figure. 
In figura 7 si vede chiaramente che in 
primo luogo bisogna procedere a to¬ 
gliere le viti delle guide che servono a 
fissare il cristallo di proiezione. Esegui- 



Fig. 10 - Termoelementi per la misura 
di superfici in movimento modello RBF 
della S.M.E.R.l. 



Fig. 11 - Misuratore di temperatura a 
contatti striscianti con leggerezza di una 
piuma modello PFF della S.M.E.R.l. 




Fig. 9 - Estrazione definitiva del cristal¬ 
lo in modo da consentire la pulizia del¬ 
lo schermo del cinescopio. 


ta questa operazione è consigliabile e- 
strarre U cristallo utilizzando una ven¬ 
tosa simile a quella che si usa per stu¬ 
rare i lavandini, come si può osservare 
in figura 8. 

Infine, come mostra la figura 9, si 
procederà a sfilare il cristallo. 

La pulizia del cristallo e dello scher¬ 
mo dovrà essere effettuata con alcool 
o con uno dei tanti prodotti che sono in 
commercio facendo attenzione di non 
danneggiare il mobile. 

Sig. OLCESE D. - Genova 

Misura della temperatura di corpi in 

movimento 

La figura 10 si riferisce ad un termo- 
elemento SYSCON modello RBF il qua¬ 
le consente di effettuare la misura della 
temperatura di superfici in movimento 
senza che sia necessario attuare un con¬ 
tatto materiale fra l’elemento sensibile 
e la superficie stessa. 

Il campo di misura della temperatura 
si estende da ~ 100 ''C a + 5JS 
e la distanza ^elPelemento sensibile dal¬ 
la superficie da misurare è di 6 mm. 

Il modello PFF illustrato in figura 
11 è invece del tipo a contatto striscian¬ 
te con una pressione che non supera 
quella di una piuma. 

In entrambi i modelli il segnale di 
uscita è simile a quella di termocoppia 
e pertanto essi possono essere collegati 
a qualsiasi strumento atto a ricevere se¬ 
gnali di questo genere. 

Tali apparecchi sono prodotti dalla 
Ditta S.M.E.R.L deWIng. F. Pirrone. 

Sig. PARODI G. - Genova 
Stazioni costiere e nautica da diporto 

Gli autori ovviamente sono gli unici 
responsabili delle opinioni che espri¬ 
mono nei loro articoli; opinioni che non 
è detto siano condivise da tutta la reda¬ 
zione. 

D'altra parte nel n. 6/1973 di SPE¬ 
RIMENTARE SELEZIONE RADIO 
TV, nella rubrica I LETTORI CI SCRI¬ 
VONO chiarivo al riguardo il mio pen¬ 
siero precisando che unitamente al co- 


OTTOBRE — 1973 


1413 










































































































Fig. 12 - Indicatore di sicurezza modello CF-2P della SHOMEI TRADING Co, 


fonia, che è apprezzato dalle navi di 
tutto il mondo. Pertanto è assolutamente I 
fuori luogo fare di ogni erba un fascio 
e fare dei confronti fra assistenza nau- | 
tica nelle gamme CB e quella che può 
essere data invece, dalle altre gamme, ; 
dai radio servizi specializzati in questo 
campo. t 

Sig. BASSO F. - Firenze 
Dispositivo di allarma a largo raggio 

La figura 12 si riferisce ad un recen¬ 
te dispositivo di allarme, simile a quello 
da Lei indicato, in cui il complesso prin¬ 
cipale fa capo ad un’antenna che può 
essere installata a notevole distanza. 

Tale apparecchio è fabbricato dalla 
SHOMEf TRADING Co. Ltd. n. 5 Ebi- 
su-Minami, 2 - chome Shibuya-ku Tokyo 
- Giappone, alla quale dovrà rivolgersi 
direttamente poiché non ci risulta che 
essa abbia un rappresentante in Italia. 


Sig. DALL’OGLIO D. - Roma 
Taratura di un televisore 


39a 

0 — 

GENER. 

SWEEP 

o- 


B6/1 

-MA- 


InF 

41- 


TP4 

—O 


>^2n. 


VARICAP 



220pF OSCILIOSCOPID 


I ig. 13 - Circuito per connettere il gc- Fig. 14 - Circuito per connettere l’usci- 
neratore sweep alFingresso varicap. ta MF varicap aU’oscilloscopio. 


siddetto boom della nautica molte perso¬ 
ne sentivano il bisogno di trattare l’ar¬ 
gomento. 

Personalmente so benissimo quanto 
sia ben preparato il personale che presta 


servizio presso le stazioni costiere ita¬ 
liane. In particolare tutti coloro che so¬ 
no del mestiere sanno pure che Radio 
Genova (ICB) svolge un servizio di pri¬ 
ma qualità, sia in radiotelegrafia che in 


Per effettuare la taratura dei grup¬ 
po varicap tanto il generatore sweep \ 
quanto Voscilloscopio non possono esse- J 
re collegati direttamente al punto di ? 
controllo. Infatti il generatore sarà con- , 
nesso a tale punto di ingresso varicap [ 
mediante una sonda il cui circuito è il- ■ 
lustrato in figura 13 mentre l’uscita di 
media frequenza del varicap dovrà esse- J 
re collegata airoscilloscopio mediante il ' 
circuito illustrato in figura 14. 

Comunque Le consigliamo di richie¬ 
dere direttamente alla Emerson la mo¬ 
nografia in cui sono descritte le varie 
norme alle quali è necessario attenersi 
per effettuare una perfetta taratura del 
televisore. 


MICHELE FARADAY 

nato a Newington, presso Londra, 
nel 1791 - morto ad Hampton- 
Court il 25 agosto 1867; grande 
chimico e scienziato inglese. 


Un giorno un professore di fi¬ 
sica incontrò il grande fisico in¬ 
glese Davy che aveva in mano 
una lettera. 

— Che cos’è — domandò l’a¬ 
mico a Davy. 

— Oh, è una lettera di un mio 
scolaro che vorrebbe un posto 
nel mio laboratorio. Datemi voi 
un consiglio, debbo prenderlo o 
no? 

— Ecco — rispose l’amico. — 
Date a costui due bottiglie da 


ANEDDOTI 


sciacquare: se è buono a qualco¬ 
sa, farà questo lavoro volentieri; 
se vi si rifiuta, vuol dire che non 
è capace di nulla. 

Davy approvò questo consiglio 
e accettò il giovane a questa con¬ 
dizione. Il giovane che sollecitava 
il posto era Faraday, che divenne 
poi uno dei sommi maestri della 
scienza. (Manuel général, 27 apri¬ 
le 1935). 


* V 


Il ministro Melbourne, per dar¬ 
gli un segno della riconoscenza 
nazionale per le sue grandi sco¬ 
perte scientifiche, voleva conferir¬ 
gli una pensione. Andò dunque 
a trovarlo nel suo laboratorio e 


gliene fece la proposta; ma Fa¬ 
raday, ingenuo, modesto e disin¬ 
teressato, restava perplesso, sem¬ 
brandogli di non meritare un tal 
onore. Allora il ministro ebbe un 
gesto d’impazienza, che costitui¬ 
va una sgarberia belle buona. Fa¬ 
raday rifiutò nettamente la pen¬ 
sione. Più tardi il ministro capì 
di aver sbagliato e mandò una 
persona influente per persuadere 
Faraday ad accettare. 

— E come potrei accettare? Bi¬ 
sognerebbe che il ministro mi scri¬ 
vesse una lettera di scuse. Ora 
vi sembra possibile che io osi do¬ 
mandare una cosa tanto enorme 
e che il ministro possa pensarvi? 

La lettera di scuse venne e fu 
redatta in termini tali che Fara¬ 
day dovette accettare la pensione. 
(Larousse). 
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L audlo ” 



Ricevitore per l'ascoito ìndividuaie 
deii'audio TV 

Prezzo netto imposto L. 13.500 



UK 157 

Trasmettitore per l'ascolto individuale 
dell'audio TV 

Prezzo netto Imposto L. 4.900 


Provvedetevi in tempo 

per difendervi dal vento e dalla polvere 

9 

Chiudete ennetìcamente porte e finestre con guarnizioni in acciaio inox 
della ULTRAERMETICA MILANO - Telef. 817.980-810.974 


Dieci anni fa i tecnici della Ul~ 
traermetica misero a punto una 
brillante soluzione per ottenere la 
più assoluta ermeticità nelle chiu¬ 
sure di porte e di finestre di qual- 
siasi tipo. Questa applicazione che 
oggi è entrata in Innumerevoli case 
6 uffici, viene eseguita con rigo¬ 
rosa perfezione e con tempi di 
lavorazione relativamente brevi. 

La lamina d acciaio inox, che i 
tecnici della Ultraermetica applica¬ 
no lungo ii perìmetro e nella parte 
centrale di porte e finestre, risolve 
brillantemente il dannoso problema 
degli spifferi e delle fessure cioè 
quelle piccole ma fastidiose ano¬ 
malie insite nella maggior parte 
del serramenti. 

L'eliminazione dì questi difetti, 



Nel disegno, in sezione, la so¬ 
luzione messa a punto dalla 
" ULTRAERMETICA " 


oltre a isolare veramente l'habitat 
dal rumori molesti della strada, im¬ 
pedisce le infiltrazioni di polvere 
dannose alle persone, alle tappez¬ 
zerie ed ai mobili, contribuisce 
notevolmente alla funzione del con¬ 
dizionatore d'aria sia esso di tipo 
fisso 0 trasferibile. 

Per maggiori spiegazioni inerenti 
il problema interpellate la ULTRA- 
ERMETICA, Con I suoi tecnici spe¬ 
cializzati e la decennale esperienza 
vi potrà garantire le migliori pre¬ 
stazioni. Rappresentanze in tutta 
Italia. 

ULTRAERMETICA 

MILANO 

Via Bari 26, tei, 817.960 / 810.974 
c.a.p. 20143 






un’occasione 


per risparmiare 


UK 430/A 

MillivDEtm«lro « larga banda - L'UK 430/A può eaaera usato per 
misure di rumore dt fondo, di disturbo reeiduo, di alternata sugli 
alimentatori, per misure delle caratteristi che di fréquertze e gua^ 
dagno sugli ampElficatorl. eco. Il contenitore e lo strumento non 
sono compresi nel prezzo e vengono forniti 8 parte. 
Caratteriatlche tecniche Gamme di tensione: 10-3C-1QQ-3<KI mVc.a. 
1-3*10-30400*300 Vc.a, - Decibel: --40 a -hSO dB in 10 gamme * 
Campo di frequenza: da tO Hz a 3 MHz - AMmentaztone: 9 Vc.c. 
Prezzo netto imposto L,, 4.00D 


UK 490 

Varistore di tensione alternata - L'UK 490 consente di poter 
disporre di una vasta gemma di tensioni alternate adatte per 
collaudi di appareechL per controllo e regelazEone dei fa luce, del 
calore, della velocità del motori ecc. Il contenitore e lo strurnento 
non sono compresi nel prezzo e vengono forniti a parte. 
CerAtterlstlche tecntche * Tensione di uscita: 3 ^ 220 Ve .a, - 
Corrente massima: SA* Indicazione della tensione d'uscita: G -r 
2S V - D -- 250 V * Alimentazione: 220 Vo.a. 

Prezzo netto Imposto L. 4.000 







UK 430/A 


UK 


UK 660 


UK 660 

Alimentatore temporfsito fZ Ve .e, » 390 mA * Questo alimentatore 
è lo grado di alimentare une o più pulsantiere di scambio empii* 
ficatorl diffusori stereo AMTftON UK 83(5. il trasformatore non è 
compreso nel prezzo e viene fornito a parte. 

Caratteristiche tecniche - Tensione Iti uscita: 12 Vc,c, - Corrente 
massima: 300 mA - Aifmentazioné: 220 Ve.a. 


Prezzo netto Imposte 

UK 480/C 

Carica batterle ^i2-2A Vc.c. > Il carica batterio UK 480/C è una 
costruzione che si rende Indispensabile a tutti gli automobllEsti ed 
a coloro che por vari usi utilizzano le batterle come sorgenti di 
tensiorre In corrente continua. 

Caratteristiche tecniche - Tensione di uscita: 8-12-24 Vc.c. - Cor¬ 
rente mossima: S A - Strumento: amperometro 0 -=- 5 A - Ali¬ 
mentazione: 220, Ve.a, 

6,500 


830 


L. 3.000 

UK 845 

Amptlflcetore dj incKhilBzIcHie. > La scetola di montaggio UK 845 
consente le reallzzeztone dJ un amplificatore che si presta otti- 
memente a modulare. In ampiezza^ portanti fornite da trasmetti- 
tori di media potenza Cdetrordlne di 12 W), Le valvole ed II tra¬ 
sformatore non sono compresi nel prezzo e vengono forniti a parte. 
Caratteristiche tecniche * Impedenza d'ingresso: 270 kn - impe¬ 
denza d'uscita placca-placca: 10 kO - Potenza d'uscita: 6 W Sinu* 
sol dall. 


Prez^p netto Imposto 


Pulsantiere di scambio «mpUflcatorl-diitusOTl stereo - L'UK S30 
permette di scambiare una o più coppie di diffusori acustici da 
un arripllfìcatore, oppure le uscite di vari empIffTcetort su una 
medesima coppia di diffusori. L'UK 830 è stato progettato In modo 
che ala po&fiibiEe il coliogamento In serie di più pulsantiera. Per 
questa ragione il mobile non viene fornito nella confezione del 
kit ma davo essere realizzato in funziona del numero di pulsan¬ 
tiere Impiegate. 

Qarstterlstlchd tecniche * 4 linee d'ingresso [commutabili Indiffe¬ 
rentemente 2 slls volte} - 4 linee d'uscita. 

imposto L 15.000 

UK 940 

Ricevitore per radiocomando ad onde lunghiaaime - L'UK 940, usate 
In unione al trasmettitore UK 945. è particolarmente indicato por 
comandare a distanza l'apertura e la chiusura delle porte. Esso 
consente, inoltre, di mettere in moto o fernrtaro, motori elettrici 
eiottrodomestici, glocattoiL rad io-TV ecc. 

Caratteri sfitta tscniche * Frequenza di lavoro: 10 kHz 
Portata massima (se usato con il trasmettitore UK 
1S m - Alimentazione: G Vc.c, 

netto imposto L. 4.00D 

UK 945 

Trasmettitore per radiocomando ad onde lunghissime - L'UK 945 
usato in unione at ricevitore UK 940 consente dt comandare a 
distanza l'apertura e la chiusura delle porte. Esso consente, 
inoltre, di mettere In moto e fermare motori elettrici, elettrodo¬ 
mestici, giocattoli radlo*TV ecc. 

Ceratterletiche tecniche * Potenza In uscita: 1 W - Frequenza di 
lavoro; 10 kHz (30.000 m] * Frequenza di modulazione: 20 Hz - 
Portata massima: 10 ^ 15 m - Alimentazione: 6 Vc.c. 

Prezzo nette (mposto L, 2,500 

UK 530 

Radioricevitore AM-FM * Oueato collsudatlsslmo radioricevitore 
consente la ricezione di tutte le emittenti funzionanti a modula- 
zlono di ampiezza e a modulazione di frequenza. 

CaratteriBticha tecniche * Potenza In uscita: 2,5 W - Gamme d'onda: 
OM 520 - leOS kHz - OC 6 -4- 15 MHz - FM 85 -t- 105 MHz * 
Audio TV 1'^ e ili® banda - Presa fono ' Alimentazione: 125-160- 
220 Ve .a, 

Prez^ro netto imposto t,. 8.000 

Prezzo netto imposto del mobile L. 2.000 


L. 2,500 


UK 565 

Sonde per voltmetro elettronico UK 475/C - Ouesta due 
una da 0 -I- 1 MHz e l'altra A.F., sono stote progettata e 
zate Bscluslvamenle per funzionare Insieme al voltmetro 
nico UK 475/C dell'AMTRON. 

Caratteristiche tecniche - 1* sonda: Portata In V; 0 -t- 300 
Larghezza di banda: 20 Hz 1 MHz * 2* sonda: Misura In 
fino a 50 Vp.p. - Larghezza di banda: 10 kHz -r- 250 MHz. 
Prezzo netto Imposto L. 1,000 
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CARfiTTERISTiCHE 

TECNICHE 

• Gamme di frequenza: N. 3 Tu 
VHF: 40 -60; SD - iWx 110 
^ 230 MHz - N, t in UMF: 470 - 
^ 900 MHz • SintonTe UHF-VHF 
separate e eontinue con riduzio- 
ne^ernoltlpilca (a comando upì* 
co) • Frequenza intermedia: 35 
MHz • Transistori: N. 16 - Dìo- 
dT; 7 • Sensibilità UHF*VHF: 
2t5 itV • Campo di misura - in 
4 portate - tra 2,5 uV e 100 mV - 
1 V fondo scalOf con attenuatore 
supplementare 20 dB • N. 2 in¬ 
gressi coassiali asimmetrici; 75 
i) UHF-VHF « Precisione di mh 
sura: ±; 6 dB; ± 2 nV in UHF; 
±3 dB; zÉr2 [iV in VHF • Alimen¬ 
tazione con B pile da 1,5 V • 
Tensione stabilizzata con Diodo 
Zener • Altopariante Incorpora^ 
to B. Rivefatore commutabile 
FM^AM • Contfollo carica batte¬ 
ria • Adattatore impedenza UHF- 
VHF 300 n • Dimensioni: mm 
290x100x150 • Peso: kg 3,900. 


preS 


TEL 


codice GBC TS/3145-00 






























DISCOTECA BOUYER 

mod. GT22 


Rappresenta la più razionale ed efficiente soluzione per sale da ballo, w a gogo, club, ta¬ 
verne, alberghi, ecc. E’ costituita da un soio biocco trasportabile e comprendente due 
preamplificatori, due giradischi ed il pannello di comando. La riproduzione può essere 
monofonica o stereofonica con possibilità di dissolvenze. E’ predisposta per funziona¬ 
re con amplificatori da 20, 30, 60, 120 e 200 W per canale. L'uso è semplicissimo e 
non richiede personaie specializzato. 

CARATTERISTICHE 


— Fornita con preampllficatofj 



— Prese di uscita per amplificatori di po- 
tenra «booster• 

— Due giradischi serie professionali alta 
fedeltà, con^possibilità di comando ma^ 
nuale o semiautomatico 

— Dispositivo idraulico per la discesa fre¬ 
nata del braccio 

— Regolazione fine della pressione di ap¬ 
poggio della puntina 

— Controllo -antiscating- 

— Scorrimento inferiore ano 0,25% 

— Testine stereofoniche magnetodinami- 
che 

Comando unico per la dissolvenza so¬ 
nora del segnale fornito dai giradischi 

— Presa cuffia, per i! controllo della dis¬ 
solvenza 

— Fornita di microfono mod, 709C su 
flessìbile, per annunci 

— Controllo di Itvello <loudnees» unico 
per entrambi i canali 


Richiedete cataloghi Italiana 

o.p, 398B MILANO 20t0Q 


ZZ/1650-00 









T MOVOTT Sa (^4 

BREVETTATO ^ 

Classe 1,5 c.c. 2,5 c.a. 

FUSIBILE DI PROTEZIONE 
GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETICO 
21 PORTATE IN PIU' DEL MOD TS 140 


NUOVA SERIE 

TECNICAMENTE MIGLIORATO 
PRESTAZIONI MAGGIORATE 
PREZZO INVARIATO 


Mod. TS 141 20.000 ohm/v in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a. 



20151 Milano ■ Via Gradisca. 4 ■ Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783 


VOLT C.C. 

VOLT C.A. 
AMP C.C 


AMP. C.A. 
OHMS 


10 CAMPI DI MISURA 71 PORTATE 

15 portate; 100 mV - 200 mV ■ 1 V - 2 V - 3 V 

- 6 V - 10 V - 20 V - 30 V - 60 V - 

100 V ■ 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V 

11 portate 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 150 V 

- 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V 

12 portate: 50 m.A - 100 uA - 0.5 mA - 1 mA - 5 mA 
' 10 mA ■ 50 mA - 100 mA - 500 mA - 
1 A - 5 A - 10 A 
250 ^A - 50 mA - 500 mA - 5 A 


REATTANZA 

FREQUENZA 


VOLT USCITA 


DECIBEL 

CAPACITA’ 


4 portate: 
6 portate: 

1 portata: 
1 portata; 
(condens 
11 portate: 


6 portate: 
4 portate; 


n X 0,1 - a 
n X 1 K - n 
da 0 a 10 Mil 
da 0 a 50 Hz 
ester ) 

1.5 V (conden; 

50 V - 100 V 
1000 V - 1500 V - 2500 V 
da — 10 dB a -h 70 dB 
da 0 a 05 pF (aliment. rete) 
da 0 a 50 pF - da 0 a 500 m,F 
da 0 a 5000 uF {aliment batteria) 


ester.) - 15 V 
150 V - 300 V - 


Mod. TS 161 40.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V 
10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE 


VOLT C.C 


VOLT C.A. 


AMP. C.C. 


AMP. C.A. 
OHMS 


15 portate: 150 mV-300 mV-1V-1.5V- 

- 3 V - 5 V - 10 V - 30 V ■ 50 V 

- 60 V - 100 V - 250 V - 500 V - 
1000 V 

10 portate: 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 

100 V ■ 300 V - 500 V - 600 V 

- 1000 V - 2500 V 

13 portate; 25 ^A ■ 50 m-A - 100 jiA 


4 portate: 
6 portate: 


0.5 mA 

- 10 mA 

- 500 mA 
250 fiA - 
500 mA - 
il X 0 1 ■ 

X 10 - 
n X 1 K 
da 0 e 
da 0 a 50 Hz 


REATTANZA 1 portata; 

FREQUENZA 1 portata: 

da CI a SCO Hz [condens. ester.) 

VOLT USCITA 10 portata 1,5 V (condon 
ester.) - IS V • 30 V ■ 50 V - 
100 V ■ 300 V 50D V ■ 600 V 
1000 V - 2500 V 

DECIBEL 5 portate: da — 10 dB 
a + 70 dB 

CAPACITA' 4 portate; 

da 0 a 0.5 pF (aliment rete) 
da 0 a 50 ,uF - da 0 a 500 uF 
da 0 a 5000 pF {alim batteria) 


1 mA - 5 mA 

- 50 mA ■ 100 

- 1 A - 5 A - 
50 mA - 

5 A 

- 11 X 1 ■ 

- il X 100 - 

- il X 10 K 

10 Mil 


ITALY 


MISURE DI INGOMBRO 

mm. 150 X 110 x 46 

sviluppo scala mm 115 peso gr, 600 


una grande scaia in un piccolo tester 


ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

RIDUTTORE PER 
CORRENTE 
ALTERNATA 

Mod TA 6 /N 
portata 25 A - 
50 A - 100 A - 
200 A 




DERIVATORE PER Mod. SH/150 portata 150 A 
CORRENTE CONTINUA Mod, SH/30 portata 30 A 



Mod. VC5 portata 25.000 Vc.c. 


Mod 



CELLULA FOTOELETTRICA 


L1/N campo di misura da 0 a 20.000 LUX 



Mod, T 1 /N campo di misura da —25^» .+ 25CK* 


DEPOSITI IN ITALIA ; 

BARI ' Biagio Grimaldi 
Via Buccari, 13 

BOLOGNA - P I Sibani Attilio 
Via Zanardi. 2/10 
CATANIA ^ ELETTRO SICULA 
Via Cadamosto, 18 


FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti 
Via Fra Bartolommeo, 38 
GENOVA - P I. Conte Luigi 
Via P. Saivago, 18 


PADOVA - Pierluigi Righetti 
Via Lazzara, 8 
PESCARA - GE - COM 
Via Arrone, 5 

ROMA - Dr Carlo Riccardi 
Via Amatrice, 15 


TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pome 
C.so D degli Abruzzi, 58 bis 


IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI 
DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 

MOD, TS 141 L. 13.680 franco nostro 

MOD TS 161 L. 15 900 stabilimento 



























Più "Elettricità" 
per il vostro denaro! 




Più "Elettricità” 
per il vostro denaro 
con la pila «Tigre» 
della Hellesens 


Questa è la 
pila «Tigre» 
della 


Hellesens! 


La pila «Tigre» della 
Hellesens è stata la prima 
pila a secco nel mondo e 
lo è rimasta. Nessun’altra Lha 
superata in capacità e durata. 

La pila a secco è stata inventata 
nel 1887 da Wilhelm Hellesens. Da 
allora la pila con la tigre serve in 
tutto il mondo per la illuminazione 
di lampade, per Taccensione di radio, 
per rilluminazione di lampade al 
magnesio e per il funzionamento di 
telecamere. Le fabbriche Hellesens 
della Danimarca sono le più moderne 
in Europa e forniscono anche la Casa 
Reale danese. La pila «Tigre» della Hellesens 
è una pila con indomabile potenza, dura più 
a lungo e presenta una maggiore capacità. Questi pregi sono stati ampiamente dimostrati 
dalle prove. Se siete ora orientati verso la pila Hellesens, potrete rilevare voi stessi le 
sue doti. Usatela per gli apparecchi a transistor, per le radio, per gli impianti di allarme, 
per le cineprese. Con la pila «Tigre» della Hellesens il vostro denaro acquista più elettricità. 
La Hellesens ha la «Tigre» fin dal 1923* 
















SPS 603/11 



una equipe 
di specializzati 


REVOX ATI Mklll: 

rambasciatore dell’alta fedeltà 

1 THORENS TD 125 Mkll: 
- 1 il professionista 

t _ } 2 ELA 43-18; 

-l’esperto in filodiffusione 


3 ELA 94-05: 

la potenza occulta 

4 ELA 39-16: 

il portavoce fedele 


Presentati in Italia dalla; 

SOCIETÀ’ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI SIEMENS s.p.a 









FACON FABBRICA CONDENSATORI ELETTRICI s.i.l. ^ 21100 VARESE - VIA APPIANI 14 - TELEF. 82300 















INUn BHDAIINIIIE n W? 


Imparate una professione «ad alto guadagno». Imparatela col metodo più facile e 
comodo. Il metodo Scuola Radio Elettra: la più importante Organizzazione Euro - 
pea di Studi per Corrispondenza, che vi apre la strada verso professioni quali: 



Le professioni sopra illustrate sono tra 
le più affascinanti e meglio pagate: la 
Scuola Radio Elettra ve le insegna per 
corrispondenza con i suoi 
CORSI TEORICO - PRATICI 
RADIO STEREO TV - ELETTROTECNICA 
ELETTRONICA INDUSTRIALE 
HI-FI STEREO - FOTOGRAFIA 

Iscrivendovi ad uno di questi corsi rice¬ 
verete, con le lezioni, i materiali neces¬ 
sari alla creazione di un laboratorio di 
livello professionale. In più, ai termine 
del corso, potrete frequentare gratuita¬ 
mente per 15 giorni i laboratori della 
Scuola, per un periodo di perfeziona¬ 
mento. Inoltre con la Scuola Radio Elettra 
potrete seguire i 
CORSI PROFESSIONALI 
DISEGNATORE MECCANICO 
PROGETTISTA - IMPIEGATA D’AZIENDA 
MOTORISTA AUTORIPARATORE 
LINGUE - TECNICO D’OFFICINA 
ASSISTENTE E DISEGNATORE EDILE 

Imparerete in poco tempo ed avrete ot¬ 
time possibilità d’impiego e di guadagno. 

CORSO - NOVITÀ’ 

PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE 
DEI DATI 

NON DOVETE FAR ALTRO 
CHE SCEGLIERE... 

...e dirci cosa avete scelto. 

Inviateci la cartolina qui riprodotta (rita¬ 
gliatela e imbucatela senza francobollo), 


oppure una semplice cartolina postale, 
segnalando il vostro nome cognome e 
indirizzo, e il corso che vi interessa. Noi 
vi forniremo, gratuitamente e senza al¬ 
cun impegno da parte vostra, una splendi¬ 
da e dettagliata documentazione a colori. 




Scuola Radio Elettra 

Via Stellone 5/398 
10126 TORINO 

llllllfì 




00 

O) 

co 



(/) 


INVIATEMI GRATIS TUHE LE INEORMAZIONI RELATIVE 
AL CRRSfl RI_ 


(segnare qui il corso o i corsi che interessano) 

MITTENTE: 

NO ME_____ 

COGNOME ,__ 

PROFFSSIQNE ___ ^ETÀ - 

VIA _N._ 

CITTÀ ___ 

COD. POST_PROV___ 

MOTIVO DELLA RICHIESTA: PER HOBBY □ 

PER PROFESSIONE O AVVENIRE □ 







































CDM-723 


RagrCharies^Sinatra, Beetluvven, 

soddisfatti deiia 
BSR MCDonaid. 



Vi prego spedirmi una documentazione compieta b 
dettagliata sulla nuova eerre B$R McDonald 


Mome 


Cognome 


Indirizzo 


8SB (ITALIA) S,p.A*- Piazza Luigi di Savoia 22 
20124 MILANO, 


Infatti con i prodotti della BSR McDonald. 
Vo* suonate Beethoven e sentite solamente 
Beethoven. Voi suonate Sinaira e sentite 
solamente Sinatra. Voi suonate Ray Charles 
e sentite solamente Ray Charles. 

La BSR McDonald produce quasi la metà 
dei cambiadischi e giradischi venduti nel 
mondo ed ora entra nel mercato italiano. 
Anche per Voi è ora possibile sentire 
"solamente" musica, musica "pulita". 

Fate una prova con l'810, l'HITO, LMPSO o 
il cambiadischi automatico 610. Me sarete 
soddisfatti* 

Per ottenere dettagliate informazioni è 
sufficiente inviarci questo tagliando; 


McDonald 


BSfI (ITALIA) S,p.A,- 
Piazza Luigi dì Savoia 
22-2Q124 MILANO, 











0‘1 |iA/div. 



IV div. 


diodo 

atore 

nario 


La tecnologia "epi Z®” offre: 

- Caratteristica estremamente ripida in tutta la gamma 
di tensioni 

- Bassa resistenza dinamica 

- Forte dissipazione: 

500 mW in contenitore DO 35 
1,3 W in contenitore DO 41 

- Piccolo ingombro 

- Gamma di tensione da 2,4 V a 43V 

- Elevato grado di affidabilità 

- Economia e disponibilità 


500 mW = Serie BZX 46 C - BZX 55 C - BZX 83 C 
1,3 W = Serie BZX 85 C 


TWOMSON-CSF 


Direz. Comm MILANO - Via M. Gioia 72 - Telet 68.64.141 I 












FREQUENCY COUNTER MOD DF 501 


^CARATTERISTICHE PROVVISORIE 

INGRESSO 

Campo di frequenza; da 10 Hz a 30 MHz, 

Sensibilità (minima): 50 mV efficaci sinusoidali da 
50 Hz a 10 MHz 200 mV efficaci sinusoidali da 10 Hz 
a 30 MHz, 

Impedenza dingresso: 1 MH con 20 pF in parallelo. 
Massima tensione; 400 V (ex. + picco c,a.) 
Accoppiamento dingresso: commutabile per impulsi 
positivi, negativi o sinusoidali, 
nitro d'ingresso: inseribile per mezzo di un deviatore 
esterno con frequenza di taglio a 1 MHz. 

MISURA DELLA FREQUENZA 
Campo di misura: da 10 Hz a 30 MHz. 

Tempi di misurar da 1 jxs a Is in scatti decimali. 
Lettura: 6 cifre allineate con punto decimale posiziona¬ 
to automaticamente. Indicazione diretta In MHz; kHz 
e Hz. 

Precisione: un digit. ± la precisione delia base dei 


Base dei tempi: da 1 Hz a 1 MHz in scatti decimalL 

Lettura: 6 cifre allineate con punto decimale posizio¬ 
nato automaticamente. Indicazione diretta in p,s, ms 
e s. 

Precisione: ± 1 digit ±; la precisione della base dei 
tempi. 

Frequenza campione interna di riferimento per la base 
del tempi: 10 MHz. 

Stabilità: migliore di ± 2 posti per 10* da 15^ a 40 *0- 

Precisione di taratura: ± 1 parte su 10* (Possibilità di 
regolazione interna di 100 Hz). 

indicatori: 6 tubi numerici tipo NIXIE •• con punto de¬ 
cimale posizionato automaticamente, 

Inditatore di fuori portata. 

Indicatore di cadenza di misura. 

Tempo di misura: regolabile cpn continuità da o,1 a 15 
secondi. 

Temperatura di funzionamento: 0 ^ 50*C. 

Tensione di alimentazione: 220 V ± 10^/o 50/60 Hz, 

Dimensioni: Larghezza 190 x altezza 100 x profondità 
190 mm. 

Peso; 2 kg circa. 


tempi. 

MISURA DEL PERIODO 
Campo di misura: da 10 iis a 10* s. 


mmm\ dì misura e di coniroud tLOTHOHici 

aETTRONICA PROFESSfOkALE 

stabili monto e Amministrairlùrta: 20Q69 Pescblar-a 
Botromeò * Plestieopoli (Milena] - Tefefonb: 
0(.bO. 4347425/438 
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Pliìlì])s; la prima 
lucidatrice 
a cassetto 
mangiapolvere 

(al posto del sacco) 


Il cassetto mangiapolvere è facile da 
estrarre e pratico da pulire: 
basta sollevare il coperchio per 
vuotarne il contenuto. KB 2124 ha una 
linea elegante e piatta che le permette 
di passare sotto qualunque mobile. 

Più maneggevole e stabile 
grazie al doppio manico, 
si ripone appesa 
in pochissimo spazio. 


PHILIPS 


(ntermafco ilalla 












; 


BEOCENTER 1400: 

tre in uno 


La B & O, realizzando il Beocen- 
ter 1400, ha messo a disposizio¬ 
ne degli appassionati di alta fe¬ 
deltà un insieme stereo Hi-Fi di 
eccezionale prestigio che riuni¬ 
sce, in un unico mobile, tre di¬ 
versi apparecchi: un sintonizza¬ 
tore AM/FM, un amplificatore ed 
un registratore a cassetta. 

Il tutto presenta la inimitabile li¬ 
nea armoniosa e funzionale tìpi¬ 
ca della famosa Casa danese. 
Le prestazioni di questo Insieme, 
che come .dice il nome stesso 
costituisce la parte ^ centrale » 


di un impianto Hi-Fi, sono vera¬ 
mente superlative. 

Caratteristiche tecniche 

Potenza d'uscita musicale: 

2x40W/4n-2x25W/8a 
Distorsione armonica: 0,5% 
Risposta di frequenza: 

20 - 30.0CK) Hz 
Gamme di sintonia: 

FM - ol “ oM - OC1 - oca 

Registratore a cassetta con rispo¬ 
sta dì frequenza: 40 12,500 Hz 

Alimentazione: 

110-m-220-240 V / 50 Hz 
Dimensioni: B5 x 660 x 260 mm 
Peso: 8,6 kg 































AMPLIFICATORI A TRANSISTORI 



Potenza: lavoro IO W massima 15 W - Distorsione: 3% 
a 10 W • Risposta in Frequenza: 150 -r 15000 Hz 
Circuiti di Entrata: 2 in commutazione (mlcro/fono) 
Sensibilità: mìcrof. 1 mV - fono 100 mV • Rapporto 
Segnale/Oisturbo: —60 dB - Impedenza di Uscita: 
8-16 Sì - Controlli; volume - tono • Alimentazione; c.c. 
12 V - 150 mA a segnale 0 - 1,5 A mass, segnale 
Dimensioni: mm 153x57x150 - Peso: kg. 0.900 


AM 960 

Potenza: lavoro 60 W massima 100 W - Distorsione; 
1% a 60 W - Risposta in Frequenze; 20-^20000 Hz ± 
2 dB - Circuiti di Entrata: 2 microf. -1 registr. -1 fono 
mag. - 1 fono/radto - Circuiti di Uscita: per piiolaggio 
unità di potenza - per registratore - Sensibilità: microf. 
0,6 mV - fono mag. 25 mV - fono/radio 150 mV - Rap¬ 
porto Segnale/Disturbo: microf. —60 dB - fono niag. 
—60 dB - fono/radio —65 dB - Controlli: 5 volume - 
1 volume gener. toni alti - toni bassi - Impedenza 
Uscita: 2-4-8-16-42-160 a -100 V còst. - Alimenlazione; 
c.a. 50/60 Hz-110/240 V-Oimensioni: mm 400x160x305 
Peso: kg. 14.500 


MICROFONI ■ DIFFUSORI A TROMBA ■ COLONNE SONORE ■ UNITA MAGNETO- 
DINAMICHE ■ MISCELATORI ■ AMPLIFICATORI BF ■ ALTOPARLANTI PER HI-FI 
■ COMPONENTI PER HI-FI ■ CASSE ACUSTICHE 


RCF 


42029 S. Maurizio REGGIO EMILIA Via Notar! Tel. 40.t41 - 2 linee 
20149 MILANO Via Alberto Mario 28 Tel. (02) 468.909 • 463.281 





Perché pretendere molto dalla tecnica 
e non dall’estetica? 

Dimostrate di possedere gusto 
raffinato, scegliendo l'Hì-Fi 
Stereo Set 1000 Quadrosound. 

E' i’inizio di una nuova dimen¬ 
sione nell'Hi-Fi. Tecnica perfetta, 
in una veste adatta ai nostri 
tempi. 



Quadrosound 

Hi-Fi Stereo-Set 1000 



ii Quadrosound ELAC Set 1000 
consta di un ricevitore 
1000 T compietamente 
transistorizzato con 2 x 30 W 
di potenza musicale, 

2 altoparlanti box LK 1000 ed 
inoltre 2 altoparlanti 
Quadrosound. 

Ulteriori informazioni possono 
essere richieste 

presso tutti i migiiori rivenditori. 
















Tema: elettronica orofessionale 


SIEMENS 




raffidabilìtà li contrbddiMingue 


■ connettori a coltello ■ connettori w circuiti stampati ■ connettori coassiali ■ PfT Sf’j' 

mali ■ commutatori rotativi da pannei^e per circuiti stampati ■ pulsanti da pannello e per circuiti 

■ telai portaschede (VARISETM ■ contraddistinti - grazie all’adozione della moderna 

oroduttive e nelle operazioni di controllo - dalla costanza del livello qualitativo e dalla massima aflidablllta 
delle caratteristiche tecniche ■ SIEMENS ELETTRA S*P.A, - MILANO 

componenti elettromeccanici della Siemens 











